8061 وهم 0 
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5م96 


0001 قا 
أنه هه الكوه ا 
1 
6ت 2 ا 


ريما 0" 
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٠“‏ جتن اعنام ) . 
و ا 


١‏ صم م6 


جم عدا جا #7 01-77 0 2 
اك << 3 « 0 2 1 : 


| أحمد الشبراوى أ /حاتم عليوة 0 
الازيذ عن الكعب وملخصات المراجهة البيائية انهم إلى كناة السيعة ب يدراه 0 
0101 


العناص الادثما لي 

الكمماء الحليلية 
الاتزان الكيميانى 
الحصماء أأحيرية 


هوي 


الكيمياء العضودة 


لمزيد ك3 الكتب وملخضات المراجعة النهاثية انضم إلى قناة الدحيحة ينب تليجراد “اث 
نط0 © 


4 1 
شه ... . 


(17)الرعد 
الأخوة والأخوات معلمى الكيمياء وطلاب المرحليّ الثانويت نضع بين أيديكم رؤين جديدة لمرحلت نعتقد أنها 
السبيل الوحيد لخروجنا من أزميّ التعليم فى مصر. وكعادة مؤسسي الشامل ورؤيتها فى النقد البناء والمساهمن 
فى ,تقديم كل ماهو جديد نطرح أحدث اصدارتنا بمنهج الكيمياء للصف الثالث الثانوى برؤينّ غير تقليدين 
بمفهونا المعتاد بحيث تخدم الطالب دراسياً والمعلم مهنياً وتكون مجالاً خصبا لتبادل الحوار والخبرات اليناءة 
...من خلال بعض الأسئلت الغير نمطيت والتى أغلبها منرجمنٌ لتمهد لنا الطريق نحو الإبداع والإبتكار المقنن 
الاق تبط معي المي اليديةا روا و 0 
..بعيدا عن الخيال الجامح الغير مسئول والذى لا يضمن استقراراً أو تقس من حولنا بنا .... 
حفظ الله مصر وحفظ شعبها ووفقنالما يحبه ويرضاه 


© الدرس الأول (ما قبل الحديد) 


ا الدرس الثاني (الحديد) 


يكون ترتيبها حسب حالة تأكسد العنصر الأنتقالي في كل منها :- 
600 مم > 5 3 


مط > 6 
© © > 2 > م > يي 
© م > )6 > هم > قم 


(© 8 > 60 > 4م > صم 


4 عنصران «ر,: من العناصر الانتقالية , عدد الأورييتالات النصف ممتلنة في كل منهما يساوي عدد الإلكترونات 


التي يمكن لعنصر يضاف الي مصابيح أبخرة الزتبق أن يفقدها , فإن بر,د يوجدان في اللجموعات 0 
0 17118 - قم[ 
© 18 - 18 
9 78 - 17111 
( 1/111 - 1118 


5 


ا 


العناصر الانتقالية 


<> أي الأشكال البيانية الأتية يعبرعن العلاقة بين :حالات التأكسد المختلفة للفانديوم وجهود التأين المتتالية له 


جهد جهد 
م التأين الثلين 
حالات التأكسد حالات التأكسد 
جهد جهد 
التايق التأيق 
حالات التأكسد حالات التأكسد 


72> إذا علمت أن : في أحد التفاعلات كانت طاقة تنشيط التفاعل الطردي بدون عامل حشفاز - 7101/ع)1 250 , 
وعند استخدام العامل الحفاز كانت طاقة تنشيط التفاعل الطردي - 7101/ع16 200 , وكان التغير في المحتوي 
الحراري لهذا التفاعل - 19/7101 250- فإن طاقة تنشيط التفاعل العكسي الغبر محفز - 27 


(6 امددري1 450 
(ب) امسدرع! 250 
(ج) 01«ر/وء!1 300 
رف) آم«د/و! 500 


2> عنصران بر , ل الاول يقع في الدورة الثالثة والثانى من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي وكلاهما يحل 
محل هيدروجين الماء بعنف أي من الاختيارات الآتية يعبرعن بر , 7 على الترتيب 
(1) الصوديوم والسكانديوم 
(ب) الكروم والصوديوم 
(ج). السكانديوم والماغنسيوم 
(د) البوتاسيوم والكروم 


0 
1 
1 
1 
1 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
1 
١ 


لمزيد من الكتب وملخصات المراجعة النهائية انضم إلى قناة الدحيحة كتب تليجرام "اث 


الشامل فى الكيمياء 8 0 


سوسس 


42 أي الاختيارات الآتية يعبر عن أحد التفاعلات الكيميانية الطاقت 
المعبرعنه بالشكل المقابل : 


600 طاقن تنشيط التفاعل الطردي أكبر من طاقيّ تنشيط 

التفاعل العكسي 

() طاقن تنشيط التفاعل الطردي تساوي طاقيّ تنشيط الزمن 
التفاعل العكسي 
> طاقن تنشيط التفاعل العكسي أكبر من طاقن تنشيط التفاعل الطردي 
6 التفاعل لا يتغير فيه المحتوي الحراري للمتفاعلات والنواتج 

<> أي من المركبات الآتية لا يمكن الحصول عليه بالتفاعلات الكيميانية العادية : 
رأ رامءى (ب) ب( 50)روا1 © ,11:0 

2> ثلاثة عناصر 4,8,0 


العنصر 4 عنصر انتقالي له حالة تأكسد وحيدة . 


(5) جميع ماسبق ظ 


العنصر 8 يستخدم أحد مركباته كمبيد للفطريات . 
العنصر) يزيل لون محلول كبريتات النحاس ١|‏ عند غمس قضيب منه داخل المحلول . 
أي الأختيارات الآتية صحيح لكل من 4,8,0 
00 #ست عدم ا عقت سان 
() 8 له أعلي حال تأكسد بين العناصر الأنتقالين. 
- ) هوأحد فلزات العمل ويقع 2 الدورة الخامست . 
(5) جميع ماسبق. 
2> أي من الأختيارات الأتية يعبر عن التركيب الإلكازوني الخارجي لعنصرين يتشابهان في الخواص الكيميانية . 
© 346 ,2و4 * 346 , 2و4 (ب) '34 ,2و4 * تك3 , 2و4 
© 345 ,2و4 * 346 , 462 (5) 348 ,2و4 * 341 , 2و4 
لمزيد من الكتب وملخصات المراجعة النهائية انضم إلى قناة الدحيحة كتب تليجرام *اث ١‏ 
ش 1 *1) 


العناصر الانتقالية 


ك4 عنصر (00) تحتوي ذرته علي 10 أورنيتالات تامة الامتلاء و3 أوربيتالات نصف ممتلئة فإن ظظ2 
(0) أحد مركباته يستخدم كمبيد للفطريات . 
(ب) أحد مركباته يستخدم 2# تنقيت مياه الشرب . 
(©) أحد مركباته يستخدم 4 صناعج مستحضرات الحماييّ من أشعنّ الشمس . 
(د) أحد مركباته يستخدم كصبغتّ 2 صناعتّ السيراميك . 
2 تتشابه حالات التأكسد للعنصر الأنتقالي في مركب 
0 ,7,0 - رامين ©) ,1:0 - ,ه25 
© ,7650 - ,2340 6 رأناع3 - بل 86,)50آ1 


77> أربعة مركبات 4,8,0,2 


4 : كبرينات حديد 8 : كلوريد الخارصين 

: أكسيد الكروم ( : كلوريد السكانديوم 

أي من المركبات الآتية يمكن أن تتشابه فيها حالات العنصر الانتقالي : 

00 ©6رظرق (ب) 1,8,0 © طانم () أءج صحيح 


4 عنصرمن عناصر الساسلة الأنتقالية الأولي يمكنه فقد عدد من الإلكترونات يساوي عددالأوربيتالات 
النصف ممتلنة في ذرة الفانديوم , وعدد حالات تأكسده يساوي عدد حالات تأكسد عنصر يستخدم في جلفنة 
المعادن . أي الاختيارات الأتية يعبر عن هذا العنصر : 


(1) يستخدم # هدرجت الزيوت . (ب) جميع مركباته بارامغناطيسيت. 
(ج) يشبه الحديد 2 خواصه المغناطيسيت . © يدخل ل صناعنّ مصابيح أبخرة الزئيق . 

«(5> أدرس الشكل المقابل ثم أختر: قيمة 4 تساوي : الطاقت 
4113-1000 
©) 413 ' 
© 411-100 ظ 
700-413 ظ 


الشامل فى الكيمياء 01 طنط 210 © 


أدرس الشكل البياني ثم أجب : 


> ساس 
١ , 1‏ 


١‏ نوع التفاعل ش5ظ2ظ5 

(1) ماص للحرارة (ب) طاردة للحرارة 
" قيمة طافة التنشيط بعد استخدام العامل الحفاز تساوي 8 ششظظ5ظ 

© 10 100 9 10 180 © 10 180 1 150 
'- 2281 للتفاعل بإشارة 00ظ 

() موجبت (ب) سالبات 


22 أي الأختيارات الآتية يعبرعن عنصر يستخدم في مجال طب الأسنان . 


77> ثلاثة عناصر 2 ,بز ,ع[ من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي : 
(0)لا يعتبر من العناصر الانتقالية () تتشابه خواصه المغناطيسية مع الحديد . 
(2) يستخدم أحد مركباته كصبغة في صناعة السيراميك . 
أي الاختيارات الأتية صحيحة . 
(3) 6« يزيل لون محلول كبريتات النحاس عند غمس ساق منه داخل المحلول . 
(ت) 2 يستكوه أحد مركباته كعامل حفاز عند تحضير حمض عضوى أحد أملاحه تستخدم كمادة 
حافظد لمعظم الأغذين. 
- /ز تحتوي ذرته علي 12 أوربيتال تام الامتلاء . 


(د) جميع ماسبق صحيح. 


الشامل فى الكيمياء 


العناصر الانتمالية 


<> أي الأختيارات الآتية صحيح بالنسبة لتفاعل : 
() 417 - طاقج تنشيط التفاعل العكسي - طاقتّ تنشيط التفاعل الطردي 
(ب)411 - طاقت تنشيط التفاعل الطردي + طاقرّ تنشيط التفاعل العكسي 
(ج) 417 - طاقت تنشيط التفاعل الطردي - طاقن تنشيط التفاعل العكسي 
(121)5 - طاقتّ تنشيط التفاعل الطردي عندما تساوي طاقن تنشيط التفاعل العكسي 
0 أي من أزواج المركبات الأتية يسبب انحراف المؤشر بنفس المقدار تقريبا عند وضعه عند النقطة ع[ 
(0) خبر يعاق الخارضيق - كبريتات الحديد 1171 00 
(ب) كلوزيد التحديد 171 كيريتات متحتي 171 
©) ثاني أكسيد التيتانيوم - ثاني أكسيد المنجنيز 
() أكسيد كروم 11- كلوريد كوبلت 11 
<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح إذا كان المحور الرأسي يعبر عن العزم المغناطيسي : 


عم للء 


,52001 110 لم 07,50 ,17,0 
24850 ,آع1 0 رأنكيت) 


2 ا 11ظص 
أكسيد النحاس يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون وبخارالماء . 


أي الألوان الأتية تكون طافته كافية لإثارة الإلكترونات المفردة في المستوي 
الفرعي 0 للنحاس في جزيئات كبريتات النحاس بعد تصاعدالغازين 


(0 الأزرق (ب) البرتقالي © الأحمر (5) الأصفر 


الشامل فى الكيمياء 5 
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72> عدد السلاسل الأنتقالية يساوي عدد تأكسد العنصر الأنتقالي في المركبات الآتية ماعدا . 


0 ,1:0 © رامع © ,مز رظام0 1 

72> عدد أزواج العناصر التي يتساوي عدد الإلكترونات المفردة لذارتها من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي يساوي 
0 5 49 © 3 © 2 

42 تتشابه حالات تأكسد العنصر الأنتقالي في جميع المركبات الأتية ماعدا : 
0 ,0كمم 5 © م ,17,0 


أربعة عناصر 2 , بز , ]ا , 117 
17 : حدوث ظاهرة الخمول الكيميائي لذراته جعلت له أستخدامات عديدة . 
: يكون مع الألومنيوم سبيكة نمتاز بالخفة والصلابة . 
'ر: تضاف نسبة ضئيلة منه إلي الصلب لجعله قاسياً ومقاوماً للتأكل . 
2 : لا يسبب لجسم الانسان أي تهيح والجسم لا يلفظه . 


أخترالمناسب مما يلي : 
١‏ يستخدم في مجال صناعة السيارات . 

40 © بر © 17 00 2 
' يستخدم في مجال طب الأسنان . 

00 2 © © بر 66 
"- يستخدم في مجال صناعة الطائرات . 

(0 بر © 17 © 72 060 
ء تطلي به أعمدة الإنارة . 

هن © 2 52 بر 


22 تقع السلسلة الأنتقالية الأولي في الدورة التي تتشابه رقمها مع عدد الأورييتالات النصف ممتلئة في عنصر ... 
(1) الحديد (©) الكوبلت ©) الكروم (ك) التيتانيوم 


العناصر الانتقالية 


<> أربعة عناصر من عناصر الساسلة الانتقالية الأولي ينتهي التركيب الإلكتروني لكل منها كما يلي : 


ال ”توك الوك الكو الاك "ولوك الوا اك 


أي من هذه العناصر يمكن استخدامه في صناعة المغناطيسات : 


(0 7 , 11 فقط (©) 7 , 117 , برفقط 
© بر, 2 , ا فقط © 7 06 
> يتساوي عدد الأوربيتالات النصف ممتلئة في أيونات العناصر الأنتقالية الأتية ماعدا : 
(0 ,11:0 © ,امعد © ,0ب ,170 


عنصر أنتقالي برفي حالة التأكسد (+1) له تكون مركباته غير ملونة , بينما في حالة التأكسد 
(+2) تكون مركباته ملونة . أي العبارات الأتية صحيحة بالنسبة للعنصر بر 
(1) تحتوي ذرته علي 14 أوربيتال تام الامتلاء . 
5 أقصي عدد تأكسد له لا يتعدي رقم مجموعت. 
2 لا يوصل التيار الكهربي بصورة جيدة . 
(5) يكون مع الذهب سبيكة بنيت 
»> مركب يدخل في صناعة مستحضرات الحماية من أشعة الشمس فإن عدد الأوربيتالات تامة الأمتلاء لأيون 
العنصر الأنتقالي فيه يساوي الى 


0 12 © 11 © و ©20 


> عنصران 8 , 4 من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي جميع مركباتهم ديا مغناطيسية , والمحاليل المائية 
لمركباتهم غير ملونة . أي الاختيارات الآتية يعبر عن موقع العنصرين في الجدول الدوري . 


لمزيد من الكتب وملخصات المراجعة النهائية انضم إلى قناة الدحيحة كتب تليجرام اث 
111 11) 


الشامل فى الكيمياء 9 
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22 يستخدم اللركب المستخدم كعامل حفاز في تحضير حمض البنزويك في 506 
راقة صناعي السيراميك والزجاج 


() صناعج مستحضرات الحماييّ من أشعيّ الشمس 
()_صناعتّ عبوات المشروبات الغازيت 
(3) صناعي الأسلحت 
72> عنصر من عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي يحتوي المستوي الفرعي الأخير له علي أربعة الكترونات مضردة 
وتحتوي ذرته علي 11 أوربيتال تام الامتلاء . 
أي الاختيارات الأتية لا يعبرعن العنصر . 
60 يفضل أستخدامه ب صورة سبائك . 
© أقصى حاليّ تأكسد له (3+). 
- عند ادخال الكربون بين ذراته تتحسن خواصه . 
(© درجي انصهاره منخفضت . 
42 العنصر (06) الذي يستخدم في دباغة الجلود ويكون له جهد تأين مرتفع جدأً بداية من 5506 
© د وبي © »ب © :مر 
8160 رم ثلاثة عناصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي 
الهزم للغناطيسي للعنصر 4 في حالته الذرية أكبر من العزم المفناطيسي للعنصر 3 فى حالته الذرية . 
© جميع مركباته غير ملونة بالرغم من أنه في الحالة الذرية له خواص مخناطيسية . 
أي الاختيارات الأتية صحيحة , 
60 4 عدده الذري 24 ,8 عدده الذري 28 
(2) 0 عدده الذري أكبر من العدد الذري لكل من 4,8 1 
2 8 عدده الذري 26 , 4 عدده الذري 22 ظ 


© ب )اج صحيح. 
42 عند إضافة قطرات من ,07,0 إلي .......... تتغير طبيعية السائل . 
4 البروبانون ١‏ (7) كبريتات حديد 11 (ج) الإيثانول (5) بيج معا 
جسسدة الس تس مص ساس سمس سكا يبن م يد نحت نات سات ان جرت عابد نت اودتعا 


العناصر الانتقالية 


92> عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي في حالة التأكسد )+١(‏ تكون مركباته ملونة , وذرته تحتوي 
علي أورييتال واحد نصف ممتائ فإن : 
()أحد مركباته يستخدم ع تنقيه مياه الشرب . 
(ب) أحد مركباته يستخد 4# صناعنّ طائرات الميج المقاتلت. 
©) أحد مركباته يستخدم فس صناعنّ سبائك عبوات المشروبات الغازيت . 
(د)هذا العنصر لا يعتبر من العناصر الانتقاليت . 


«>» عنصر (00) تعتوي ذرته علي ستة أوربيتالات تامة الامتلاء وأوريبتال واحد نصف ممتلئ فإنه يستخدم 


لتكوين سعبائك مع 20002 
() الكوبلت ١‏ (ب)التيتانيوم © المنجنيز (ك) بج معا 
<> عدد الأوربيتالات النصف ممتلئة في أيون العنصر الانتقالي للمركب المستخدم في عمل الأصباغ يساوي عدد 
الأورييتالات النص ممتلنة في ذرة 5 
(0) الكوبلت (ب) التيتانيوم (ج) الحديد (5) الكروم 


2:> أي من العناصر الأتية أو مركباتها يستخدم في مجال صناعة الأغذية : 
(1) بنزوات الصوديوم 
(ب) الكويلت 
(ج) الخارصين 
(د) أءب معاً 
<> أي من أزواج العناصر الأتية لا يتساوي في عدد الأورييتالات النصف ممتلئة : 
(0 7 ,م0 
(© 111,11 
© 2:1 , لان 
(ه) نن) ,عدي 
42> أي من العناصر الأتية أو مركباتها تسخدم في مجال الطب : 


(0) الكوبلت (ب) الحديد (ج) التيتانيوم (5) جميع ماسبق 


يك بكاد ...اك كن علو إعلة م ع يها د 22522 


الشامل فى الكيمياء جٍ 
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<> أي من الأشكال البيانية الأتية يعبرعن العلاقة بين : 
الكثافة والكتلة لعناصر السلسلة الانتقالية الأولي . 


ينا 


الكتلة الذرية الكتلة الذرية 
0 5 
الجزه الذرية الكتلة الذرية 
2 (© 
4 أي من الأختيارات الأتية يدخل في صناعة البطاريات : 
(أ) البولي ستيرين (2©) النيكل (ج) الكوبلت (ت) جميع ماسبق 


52> أربعة مركبات2 ,0 ,8 , 4 


يكون ترنيبها حسب العزم المناطيسي هو : 
6 60> 4 >8 >عصس ©8 > « > مهبح 


>١2 ©‏ 8 > © >عم © م > © هعم عو 
422 تتشابه المركبات الآتية جميعاً في العزم المغناطيسي ما عدا : 

(0 ,لم 50)رء5 

(ب) رام ملز 


بج 21/1710 


العناصر الأنتمالية 


42 عنصرلا يستخدم أحد مركباته كعامل حفازفي تحضير حمض الكبريتيك بطريقة التلامس 
أي العبارات الأتية صحيحة بالنسبة للعنصر )7 : 
لل مستكيم 8 زراهة شتا والماصل السخاصية: 
5 تحتوي ذرته علي أربعت إلكترونات مفردة . 
©) عدد الإلكترونات القردة بدركة > غدد الآلكتروتات المفردة 4 ذرة الكويلت . 
() تستخدم سبيكت منه مع الألومنيوم 2 صناعت عبوات المشروبات الغازيت . 
42 كل من «الكوبلت - النيكل - البولي ستيرين) يمكن استخدامه في مجال : 
10 اتطلب () صناعت البطاريات 
2 صناعنّ عبوات المشروبات الغازيت 6 صناعيّ الطائرات 


«(4 أحد الأكاسيد صيغته العامة ,4,0 أي العناصر الأتية لا يمكن أن يعبر عن / 


(ك) السكانديوم. ©) الحديد. ©) الكروم . (2) الخارصين . 
أي المركبات الآتية يستخدم كمبيد حشري 5ك 
00 221 (2) كاريتات كنس 21 (ه) مكيريتات ستحنية ‏ (0 اناسنا 
<> يمكن استخدام مركبات خامس أكسيد الفانديوم . كلوريد الحديد 111 , وثاني أكسيد المنجنيز 
كعوامل حفز مثالية لأن : 


(0) ا الحديد يستهدم إتعترونات الستويين الفرسييخ 34 45فى تكوين زوايط مع جزيكات المتماغلات: 
© الفانديوم يعمل علي تقليل طاقن التنشيط . 
©) المنجنيز يزيد من فرص التصادم بين جزيئات المتفاعلات . 
5 جصبع مع سبق 
72 أي من المركبات الأتية يمكن أن ينجذب للمغناطيس بشكل أكير : 
00 كبرينات عديد 111 
5 ثاني أكسيد التيتانيوم 
2 كبريتات النحاس [1 
(ن) كلض كويد التستيو 


الشامل في الكيمياء 


ال هئ 


72> أي من الاختيارات الأتية يعبر عن صلابة عينة من الأنومنيوم بعد إضافة نسبة من التيتانيوم إليها 


الصلابة الصلابة الصلابة الصلابة 
ا 
در 
1 نسية]" نسبة 71 فحة 5 
0 5 5 كك 
<> ادرس العمليات الكيميائية الأتية : 
01 2450 < ,و( ي50) رالا 
)2( رآناء1 < راناعء]1 
أي الاختيارات الآتية صحيح : 
(1) السيشية 2 ال سوق السدوة. (©) سول سوك 1 ميسسهن دو 2 
5 يصعب حدوث 1 ؛ ويسهل حدوث 2 © العمليات 2.1 صعب الحدوث. 


50> أدرس المركبات الأتية ثم اخترالإجابة الصحيحة : 


أي من المركبات السابقة لا تتعدي فيها حالة تأكسد العنصر الانتقالي رقم مجموعته : 


49 ات" © ظ8ر«ه,م ,60 
© 8م ,رع (© قر ركم ,12 
2( أي من المركبات الآتية يمكن أن يشارك في تفاعل كيمياني : 
0 301 ب اعماة © امن رب 1101 
»4 عدد العناصر الانتقالية في الدورات الثالثة والرابعة والخامسة يساوي آذآ 
ْ 60 30 ا 
©20 © 18 
ال وقول فى الكيعيت ل 


العناصر الانتقالية 


<< أي من المركبات الأتية غير ملون : 
(أ) كبريتات حديد || (©) ككلوريد المنجنيز 11 
©) أكسيد الكروم 11 () كبريتات الخارصين 
«<» عنصر (7) تحتوي ذرته علي تسعة أوربيتالات تامة الامتلاء, وستة أوربيتالات نصف ممتلئة . 
أي الاختيارات الاتية لا يعتبر صحيحا بالنسبة للعنصر (2) 
(() أحد مركباته يستخدم 2# الكشف عن تعاطي السائقين للكحولات . 
(ب) العزم المغناطيسي لذرته يساوي العزم المغناطيسي لذرة عنصر تستخدم سبائكه مع الألومنيوم 4 صناعات 
عبوات المشرويات الغازين. 


©) يستخدم أحد مركباته للكشف عن غاز ثاني أكسيد الكبريت . 


(د) بضداة الهواء: 
> عنصرث من عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي ولايعتبر عنصر انتقالي فإنه لا يكون أي المركبات الآتية 
ماعدا : 
,20 9 ,30 © 0 ,210 
<> أي من المركبات الأتية لا يكون فيه المستوي الفرعي (4) لأيون الحديد نصف ممتلئ 
007 9) ,0يعم © إ(50)ء8 ,(011)ء5 
<> أي من الأيونات الأتية لها نفس العزم المغناطيسي : 
(0 114 - تخ ريق (ب) تدمع - تيرج (ج) تخبرن - تدر (ه) كا - 0012 


<> يمكن فصل برادة الحديد من برادة الخارصين بسهولة لأن : 
() الحديد والشازن هوت هن العتاضر الاتتعانية. 
(ب) المستوي الفرعي 34 تام الامتلاء 2 أحداهما بينما 2# الأخر يكون غيرتام الامتلاء. 


2 كل منهما يوجد 2 مجموعن مختلفيّ من مجموعات الجدول الدوري . 


٠ ©‏ ابا صححيح . ٠‏ 
ووو قري الو و لق _ دن ١‏ 


72> أي التفاعلات الآتية يمكن حدوثه : 
(0 ,(,50) رسالة + 0دماة 9©) بامءى ‏ + رامعى 


© ,( ,0710 ءاجرر 8010 () ,11:0 < ,1:0 


22> أدرس الشكل المقابل الذي يعبر عن أحد التفاعلات قبل وبعد استخدام عامل حفاز إذا علمت أن طاقة تنشيط 


التفاعل المحفز - 1/7101 250 فإن طاقة تنشيط ود 
التفاعل بدون استخدام عامل حفاز- ........ .كيلو جول / مول 

70 © 380 6 

320 © 450 © 

اتجاه التفاعل 
2 العنصر الذي يسبق عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي ويقع في نفس الدورة تتحتوي ذرته علي ........ أروييتال 

تام الأمتلاء . 

10 © 15 © 12 2 1100 


72> أربعة أنابيب تحتوي نفس كمية المباه أضيف إلي كل منها كتل متساوية من الخارصين والنحاس والحديد 
والسكانديوم وبوضع عود ذقاب مشتعل عند فوهة كل من الأنابيب الأربعة . 


في أي من الأنابيب الأربعة يمكن ملاحظة توهج عود الثقاب بشكل أسرع . 
0 م (© 8 2 ( 4 
. 72> أي العناصر الأنتقالية الأتية هو الأكثر نشاطا : 
(أ) عنصر تحتوي ذرته علي 15 أوربيتال تام الأمتلاء . 
(©) عنصر تحتوي ذرته علي 10 أوربيتالات تام الامتلاء . 
©) عنصر تحتوي ذرته علي 12 أوربيتال تام الامتلاء . 


(2) عنصر تحتوي ذرته علي 13 أوربيتال تام الأمتلاء . 


01 0 ثا الشامل في الكيمياء 


«<9> ادرس الشكل البياني الذي يعبر عن أربعة عناصر 


25 
من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي في الحالة الذرية . 4 1 4 
(3) الخارصين () النحاس 0 ١‏ 
: 
©) السكانديوم (5) 1 .ب معا العتصر ١‏ 
١١ ١ 7‏ 11 
"يعبر العنصر (بر) عن ........عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي . 
(0) عنصر واحد2 #) عنصرين ©) ثلاثت (3) أربعان 
'"- يعبر العنصر (117) عن م وه 
(أ) عنصر يستخدم أحد مركباته كعامل حفازي صناعتة المغناطيسات . 
() عنصر يستخدم أحد مركباته كعامل حفازي صناعت غاز النشادر. 
(ج) عنصر يمائل الحديد 4 قابلييّ التمغنط 
(3) 1:ج معا 
ع العنصر (10) يحتمل أن يكون: 
)لعفيو (©) ىر ©) الخارصين © (1)و(ب) معا 
<> ادرس الشكل المقابل : 0 
العنصر؛, يمكن أن يكون : 00 
(0) السكاتديوم (ب): الخارصضيت 3+ ا 
©) النحاس (5) الكوبلت 5 2 
»> عنصران 8 , 4 يستخدمان في صناعة عبوات المشروبات الغازية أي 0 
العبارات الأتية صحيحة لكل من 8 ,41 : ال ا به 


(آ) كلاهما من عناصر السلسلتّ الأنتقاليت الأولي . 

(ب) الجداهما أيوتاته غير ملوتت: والأآآخر يعضن أيَوْحَاته ملوفة: 
(ج) كلاهما من عناصر الدورة الرابعتّ. 

(5) آحداهما يستخدم 2# صناعت زتبركيات السيارات مع الصلب . 
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72> يشذ التوزيع الإلكتروني لعنصرين : 


(1) آحدهما انتقالي والآخر غير انتقالي . 


(7) آحدهما يستخدم ‏ دباغتّ الجلود : والآخر 2 صناعت الأسلااك . 
(©) اخدهما سكام _ظ صناعة زشركيات السيارات : والأخر © سكاع التفاصل الضتاعيج. 
(5) احناهما يمحل ا متافج مدفاة التسيفين والاخر سناع الأدوات الجر اشية: 
22> الشكل المقابل يعبرعن جهود التأين المتتالية لعنصر 16 جيد اقيق 
أي الاختيارات الأتية لا يعبرعن أحد أكاسيد هذا العنصر : 
00 ,20 © ,30 
© ,210 ,20 


حالات التأكسد المتتالية 
52> ارتفاع درجة انصهار الحديد يرجع إلي : 
(3) ارتباط ذرات الحديد بروابط تساهميت. (2) ارتباط ذرات الحديد بروابط فلزيت. 
©) ارتباط ذرات الحديد بروابط آيونيت. (ت) ارتباط ذرات الحديد بروابط هيدروجينية . 
(2» عدد تأكسد النحاس في أحد مركباته الذي يستخدم كمبيد للفطريات يساوي : 
(1)اهدو لكين الوحين للسكافديوم : 
5 عدد تاكسد المنجنيز 2 يرمنجنات البوتاسيوم . 
© عدد تأكسد الخارصين 4 كلوريد الخارصين . 
© عدد تأكسد الكروم 4 ثاني كرومات البوتاسيوم . 
> عنصر يضاف إلي مصابيح أبخرة الزنبق فإن : 
0 جميع مرككباته غير ملوند. 
(7) له مركبات ملونتّ وله مركبات غير ملونت . 
(©) جميع مركباته ملونت. 
(5) لا توجد إجابّ صحيحت. 


فنسدة .د 


العناصر الانتقالية 


72> عند غمس ساق من الخارصين في محلول كبريتات النحاس فإنه : 1 
(أ) يختفي لون كبريتات النحاس بسبب تصاعد غاز الهيدروجين . 
(ي) يحل الخارصين محل النحاس » ويصبح المحلول عديم اللون . 
2) يسبب المحلول خمولاً ظاهرياً للخارصين . 
(د) تحدث عمليرّ أكسدة للنحاس واختزال لأيونات الخارصين ؛ ويكون المحلول عديم اللون . 
22 العنصر الذي تستخدم مركباته كعوامل حفازة في صناعة المغناطيسات والزجاج : 
(1) تحتوي ذرته علي 10 أوربيتالات تامت الأمتلاء . 
(ب) يستخدم 4 صناعت سبائك . 
©) مركباته عوامل حفز مثاليت . 
(د) جميع ماسبق. 
72> العنصر الذي يستخدم في صناعة سبانك عبوات المشروبات الغازية . 
60 له أعلي حالس تأكسد بين عناصر السلسلت الانتقاليت الأولي . 
(ب) عدد أوربيتالاته تاميّ الأمتلاء ضعف عدد أوربيتالاته النصف ممتلئت . 
(ج) أيونه الثنائي أكثر استقراراً من أيونه الثلاثي . 
(ك) جميع ما سبق . 
72> عنصرانتقالي 4 يستخدم في مجال الطب للكشف عن الأورام فإنه : 


(1) له خواص مغناطيسيت. () ,401 مركب منون . 
©) له حالج تأكسد .)١+(‏ (د) أب معا. 


42 سبيكة تستخدم في صناعة ملفات التسخين فإن العناصر المكونة لها : 
(أ) يشد التوزيع الإلكتروني لأحدها. 
() أحدها نشط كيميائياً إلا أنه يقاوم فعل العوامل الجوين . 


- يستخدم أحدها كعامل حفاز يك هدرجِني الزيوت. 
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ل لس :25252 


2 ©,4,85 ثلاثة عناصر السلسة الأنتقالية الأولي . 


عدد الأوربتالات النصف ممتلئة للعنصر 4 في حالته الذرية تساوي ثلاثة أضعاف عدد الأورييتالات النصف 
ممتلئة للعنصر 8 في حالته الذرية , وعدد الأورييتالات النصف ممتلئة للعنصر0) تساوي نصف عددها للعنصر 
خم : أي الأختيارات الآتية يعبر عن أستخدامات 4,8,0 0 المجالات المختلفة . 


دهم 
د ا 0 0 
الك مس 2 1 + 


(7» مركب (5) ينتج من التحلل الماني للسكروز يمكن الكشف عنه باستخدام : 


(1) كبريتات نحاس لامائيت. (ب) محلول فهلنج . 
(ج) ماء الجير. () جميع ماسبق. 0 ح” 


«» أدرس الشكل البياني ثم أجب : 


الكتلة الذرية 


العدد الذري لعناصر السلسلة 
الانتقالية الأولي 


النقطة (4) تعبر عن عنصر ينتهي بالتركيب الإلكتروني 


سر 


00 نكم , "لك (1-1) (ب) توم , تك (01-1) 
© 4 (0-1), اوم ) تك (1-م) , توم 
(» مركب ,1601 : 
(1) بارا مغناطيسيجّ - غير ملون (ب) ديا مغناطيسيت - ملون 
(ج) بارا مغناطيسيتّ - ملون (د) ديا مغناطيسيتّ - غير ملون 


يي اران الشامل فى الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


<> عنصر من عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي يستخدم أحد مركباته كعامل حفاز لأكسدة المركب الناتح 
من تفاعل فريدل. كرافت . أي العبارات الآتية تعبرعن هذا العنصر : 
(])العزم المغناطيسي له يساوي عدد مستويات الطاقحّ الرئيسيتّ تامتّ الأمتلاء 2 8 
(ب) العزم المغناطيسي له أكبر من عدد مستويات الطاقيّ الرئيسيت تامتّ الأمتلاء 2 ذرته . 
(ج) العزم المغناطيسي له أقل من عدد مستويات الطاقت الرئيسينّ تامنّ الأمتلاء 2 ذرته . 
(3) العزم المغناطيسي لذرته منعدم . 
72> العزم المغناطيسي لأيون الحديد في مركب ,201 يساوي ”2 
40 1 39 ( 5 


<> عدد مستويات الطاقة الرئيسية تامة الأمتلاء في ذرة أحد عناصر الساسلة الأنتقالية الأولي والذي يستخدم 
في جلفنة المعادن يساوي 210 


200 (ب3 4 ( 1 
<: أي الأيونات الآتية غير ملون : 
0 از (ب) 06013 (ج) تع[ تمي 
8 عنصران من عناصر الساسلة الأنتقالية الأولي , كل منهم له مركبات تستخدم كعوامل مؤكمدة 
أي الأختيارات الآتية صحيحة : 
() 4,8 لهما مركبات تستخدم كمبيدات للفطريات . 
(ب) 4,8 لهما أعلي حالتي تأكسد من بين عناصر السلسلت الأنتقاليتّ الأولي . 


©) 4,8 2 حالتيهما الدريت لهما نفس عدد الإلكترونات المفردة . 


(3) 4,8 جميع مركباتها غير ملونت. 
أي الأيونات الآتية يوجد في مادة بارا مغناطيسية : 
0 أ 


© ل 
ج113 
© 1118م 


72> أدرس التفاعل الآتي : 
8 + 0ر814 ح 110 + هالا2 
0 


أي من الأختيارات الآتية يعبر عن التركيب الإلكتروني الأخبر لأحد عناصر السلسة الأنتقالية الأولي والذي 
يشبه الصوديوم فى تفاعله السابق مع المام . 


(520 , 6ه (1-م) (ب) 52د , 0-1041 
(ج) 51م , 410 (1-) (ه) 2و , 410 (1-1) 
مركب كبريتات الخارصين يعتبر : 
(1) بارا مغناطيسيجّ - ملون (ب) ديا مغناطيسينّ - غير ملون 
©) ملون - ديا مغناطيسيتّ (3) غير ملون - بارا مغناطيسيتّ 


عنصران من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي لكل منهما حالة تأكسد وحيذة . 


فإن التوزيع الألكتروني لمستوي الطاقة الخارجي لهما يحتمل أن يكون : 


0 '0-1(4) , تووم - 410 (1-ه) , امير (ب) '1(4-) , تووم - لك( 01-1) , تمه 

- “11-1(4) , 151 - 'و(1-1) , 152ر 0-0 ر |15 - ك4( 1-1) , 151 
تتم عملية جلفنة الصلب عن طريق غمس الحديد في عنصر يقع في المجموعة 53076 

(0 1118 © 178 © 118 17111 
من التفاعل الآتي : 0 +280 جه ,211,0 


يستخدم مركب لأحد العناصر الأنتقالية لخفض الطاقة اللازمة لبدء حدوث التفاعل . 


فإن التركيب الإلكتروني لهذا العنصر الأنتقالي داخل هذا المركب يكون فيه المستوي الفرعي (») يحتوي علي : 


() مهست الالغترؤنات مفردة. (0)اريعة إلغترونات مشردة. 
(©) ثلاثت إلكترونات مفردة . () إلكترون واحد مفرد . 
"> جميّع المركبات الأتية تتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي ماعدا : 
ْ (أ) كلوريد حديد 111 () ثاني أكسيد المنجنيز 
© كبريتات نحاس 11 (3) خامس أكسيد الفانديوم 
5 2 790 ز 2 ز2 0 ز 1 ز 02 ز12 1 ز ز 0 ز 0 [ ذ م 2011 


الشامل فى الكيمياء 


العناصر الأنتقالية 


لق عدد أزواج العناصر التي يتساوي العزم المغناطيسي لذراتها من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي يساوي : 
(30 2 4 50 
72> أدرس المركبات الأتية : 
كبريتات المنجنيز - ثاني أكسيد التيتانيوم - خامس أكسيد الفانديوم - كلوريد حديد 111 


نسبة المواد البارامغناطيسية إلي المواد الديا مغناطيسية هو ا 
0 3:1 © 2:1 © 0:4 1 
«:» 4,8,0 ثلاثة عناصر من عناصر الجدول الدوري تحدث عملية خمول كيميانى مع الهواء الجوى ل........ : 
0 لظم (© قم © 40 8,600 


07> أدرس العمليات الأتية ثم اختر الصحيح : 
ب(,50)رء8 < رموم] 
11 50) 1/071 < مكداز 


أي من هذه العناصر يحدث له خمولاً كيميائياً في الهواء الجوي أو مع حمض النيتريك المركز : 

(00 فقط (ب) رظرك4 ©) 8,0 فقط (5) )4,0 فقط . 
<> ادرس جهود التأين المتتالية للعنصر) : 

آم/ع»1 4211 - 330 - 205 - 115 - 50 
أي المركبات الأتية يمكن الحصول عليه بسهولة بالنسبة للعنصر) : 
20,0 © ,م ,201 (ه) بءج معا 

02> عنصر تعتوي ذرته علي (15) أوريبتال تام الأمتلاء , فإنه : 

(1) من العناصر الأنتقاليت. 

تستخدم سبيكت منه مع الألومنيوم 4 صناعتنّ عبوات المشرويات الغازيت . 


©) يستخدم 4 حماييّ المعادن من التآكل . 


(5) جميع مركباته ملونه . 


22> تتشابه الخواص الكيميائية لعناصر عددها الذري : 
0 26-28 ©) 44-26 ©) 46-45 () أج صحيح 


22> ينتهي التركيب االكتروني لأي من العناصر الأنتقالية ب 1(4:10-,,) , نور 
أي من الأختيارات الآتية لا يعبرعن أحد قيم (7) المحتملة 


300 4 5 ( 7 
07> عدد الأوربيتالات تامة الأمتلاء في أيون العنصر الأنثقائي في المركب المستخدم كعامل حفاز في تعضير حمض 
البنزويك يساوي : 
1500 © 9 © 13 11 


70> أدر س الشكل المقابل الذي يعبر عن أحد التفاعلات قبل وبعد أستخدام عامل حفاز. 


اتجاه التفاعل 
طاقة تنشيط التفاعل في حالة أستخدام العامل الحفاز تساوي لل أهطوو/1 
(6 80 (© 230 © 310 90 
27> ادرس المركبات الأتية : 
رأنكيس بن و00 :8 بأناع8 4م 
110 :1 ي01)هن) : نآ 11150 : 12 
٠‏ يتساوي العزم المغناطيسي لكل من : 
80-يم © 8-6 © 8-م 4-26 
ميات وري يي يي يعس 0 ا م ا ا 
الشامل فى الكيمياء 


72> عدد تأكسد المنجنيز في أحد مركباته التي تستخدم كمبيد للفطريات يساوي 
() عدد تأكسد الكروم 4 أحد مركباته التي تستخدم 2 عمل الأصباغ . 
(ب) هده تاكبد الفاتديوع 8 الخد مركياته انس ستكىم مخصيفة ذا ميثاهة السيراسيل 
©) عدد تأكسد النحاس 3# أحد مركباته التي تستخدم 24 تنقيجَ مياه الشرب . 
(3) عدد تأكسد التيتانيوم 2 آحد مركباته التي تستخدم 2 صناعز مستحضرات الحماي من أشعن 
١ 5‏ 
<> ادرس الشكل البياني الآتي : 
كل من 4,8 يمكن أن يعبران عن : 
() العدد الذرقت تصبف القظو 
(ب) الكثافت - الحجم الذري 4 
() جالات كاك الستصبر- مهود الثاين لتتتائية قه. 
(5) جميع ماسيبق 
27 جلفنة الصلب تتم بأستخدام أحد عناصر الساسة الأنتقالية الأولي أي الأختيارات الآتية تعبر عن التركيب 
الإلكتروني الخارجي للعنصر السابق للعنصر ا استخدم من ذلك : 
0 3045 , 0و4 
(©) 308 , 462 
© 3010 , و4 
() 3040 , :و4 
72> أي العبارات الأتية صحيح بالنسبة لكل من السكانديوم والصوديوم: 
(أ) كلاهما يحل محل هيدروجين الماء بعنف . 
(ب) أحدهما انتقالي والأخر غير انتقالي . 
- كلاهما له حالنّ تأكسد وحيدة . 


() جميع ماسبق. 


<> أي من العلاقات البيانية الآتية يعبر عن كل من : 
حالات التأكسد المتتالية للمنجنيز وعدد الأوربييتالات تامة الأمتلاء . 


: : 
3 - 
5 م 
5 ٍ 
اه زر 
١-3 0‏ 0 
حل عاد 
3 2 
مم ات 5-5 
َ 5 ؛: 8 
حالات التأكسد 0 حالات التأكسد 
ِ ُ 
_ 5 
8 3 
ِ 2 
7 2 ىك 
2 3 
- 3 
حالابٌ التأكسد : حالات التأكسد 5 


5 5 


42 التركيب الإلكتروني لأيون العنصر الإنتقالي (70) في المركب (,0:,0) به ثلاثة الكترونات مفردة فإن 
العنصر يقع في الجدول الدوري في المجموعة رقم 5 


120 11 © 10 ©( 9 6 


2 عنصران 1,1 من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي , المستوي الفرعي 4 ممتلئ بأكثر من نصف سعته بمقدار 
3 بالنسبة للعنصر ‏ . وممتلئ بأقل من نصف سعته بمقدار3 بالنسبة للعنصر 7 في حالتيهما الذرية 


أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيح : 


(0) لا انتقالي ولا غير انتقالي. (7) ا انتالي ولا غير أنتقالي. 


العنصر , لها المركبات الأتية :ركلا , ره1 , رخمت فإن الترتيب الصحيح لأيوناتها حسب العزم المعناطيسي : 


: 49 ب نوا يد" (ب) قاع وهر باهر 
© 12 < 12 د 212 © 2172 < 72 7:3 
درو 0 


العناصر الانتقالية 


22 عنص رلا من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي يستخدم أحد مركباتة في صناعة مستحضرات الحماية من 


أشعة الشمس . عند إضافة نسبة منه إلي الصلب فإنه : 
( تزداد كذافة الصلب, وكذللف الزداد ضلايته. 
(©) تقل كثاف الصلب , وتزداد صلابته . 
)تقل كثافد الصلب وتقل صلابته . 
(5) تزداد كثافت الصلب . وتقل صلابته . 
22> العنصر الانتقالي الذي يستخدم في عملية هدرجة الزيوت يكون التركيب الإلكتروني لأيونه 111*7 هو 
3400 , آرمه] ©) 346 , [رتف] 
© 307 ,42 د أو ق4] (©:30 ,457 د أورتق] 
((» أنبوبتين 4,8 كل منهما تحتوي علي محلولين للحديد 4,7 


1650 ولي 50ر16 
عند تركهما لمدة في الهواء فإنه : 
(أ)يتغير اللون ب كل منهما. 
(©) يتغير اللون الأنبوبت 4 ليصبح كما ف 8 . 
(©) يتغير لون الأنبوبت 8 ليصبح كما ظ 4 . 


(د) لا يحدث تغير ‏ أي من الأنبوبتين . 


ووههووووو 


242 العنص رز من عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي ويصعب اختزاله من 7*3 إلي ]1 في الظروف المعتادة فإن 


العنصر)( هو 2 
0 عقر (© 231 51-5 ( :17 
2 عنصر: من عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي , تحتوي ذرته علي 14 أورييتال تام الأمتلاء . 
أي الأخنيارات الآتية لأعداد تأكسده في المركبات المختلفة ييرهن أنه من العناصر الأنتقالية : 
010 (©) ,250 ,20 (2) 1 ب صحيح. 


العم 12101000000 


2 العنصر الانتقالي الأعلي في درجة الغليان والتركيب الإلكتروني لأيونه هو "47[,307 ] يكون أيونه هو .... 


لكين (ي) دعر © *بر () -2 
<> أعلي حالة تأكسد وأقل حالة تأكسد لعناصر الساسة الانتقالية الأولي تقع في المجموعتين 

18, 78 © 18,28 0( 

28,38 ( 28 , 38 © 


72> عنصر (1) ينتهي التذكيب الإلكتزوني له بالمستويين الفرعييين 340, :5 
أي الاختيارات الأتية تعتبر صحيحا : 
0 العنصر التالي له 2 الجدول الدوري جميع مركباته ديامغناطيسين . 
(5) العنصر السابق له .2 الجدول الدوري يستخدم 4 صناعت ملفات التسخين . 
2 العنصر الذي يليه 2 مجموعته يستخدم أحد مركباته قي صناعت أفلام التصوير. 
© جميع ما سبق صحيح 
12> أي الأفكال البيانية الأتية يعبرعن العلاقة بين العدد الذري والعزم المغناطيسي لعناصر الساسلة الانتقالية الأولي 


العزم العزم 
العدد الذري العدد الذري 
العدد - 5 العدد 6 


11007 (0) لأيون العنصرالانتقالي مختلف: 
170,0 © ,110 ©) ,211:0 () ,1,0,0 


العناصر الانتقالية 


72 ثلاثة عناصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي , ينتهي التركيب الإلكتروني الأخير لكل منها كما يلي 
: 306 , 452 :0 30 , 452 :18 0 , :451 :4 


يكون ترتيبها حسب النشاط الكيميائي هو : 
(6© < 4م < ع8 
© 8 < 4م < © 
© < 8< 4م 
(© م < 0 <8 
«0» عنصر ]1 يكون مع الكلور مركبات صيغتها ,2001 , 701 وهو من عناصر السلسة الانتقالية الأولي . 
أي الاختيارات الأتية يعبر عن العنصر] : 
() يحل محل هيدروجين الماء بنشاط شديد . 
© يعطي أعلي حالتّ تأكسد بين عناصر السلسلت الانتقاليتّ الأولي . 
(©) أحد أعداد تأكسده أكبر من رقم مجموعته . 
(3) #اتوعد إجاية صشيحة: 
09> تنجذب جميع المركبات الأتية مع المجال المغناطيس الخارجي عدا : 
رأ بام © ,201 
(ج) ,211:0 0كين 


2 عند الانتقال من المجموعة 68 إلي المجموعة 18 خلال السلسلة الانتقالية الأولي . 


8 يت منص سحت اند .سا لقص 
الامتلاء 
ات | صت | صل | ص ل يس ل ]| سم 
© ]| تبت | يقل | تزدد | بزده 


أي الاختيارات الأتية يعتبر صحيحا : 


ساسم 
[خ 


ٍ 


ثم أخترالاجابة الصحيحة . 


طاقن ١‏ لتنشيط بعد 
استخدام العامل استخدام العامل 
الحفاء 5 


70> عند ارتباط أنيون الكبريتات بأيونات العنصرين بر , )ز فإنه ينتج مركبين لهما نفس الاستخدام . 
أي من الاختيارات الأتية تعبر عن بر , ): 


0 المنجنيز - التيتانيوم . 5 الكروم - النحاس . 
©) النحاس د اللتسنية: الشيفل ‏ الكوينت.. 
2( أعلي حالة تأكسد للمنجنيز توجد في مركي . 
0 مس1 © 1310 ج) م115 (ك) ,11,0 
(5> العناصر الأتية ينتهي الازكيب الإلكتروني لها كما يلي : 
341 , 452 :2 387 ,352 :بر 346 , 452 بن[ 


فإنها تختلف جميعا فيما يلي عدا أنها : 
(2) جهد التأين الرابع لها كبير. 


() مستويات الطاقت الرئيسيت بها تام الامتلاء جميعاً عدا مستوي واحد 


(© ب اج فا 
22 في السلاسل الانتقالية الثلاثة الأولي عدد العناصر التي لها عزم - 2 في الحالة الذرية يساوي 00 
20 4 © 6 () 8 
لفسل. ابي مسمس سه ماده م عو ومع يرن يدان وات ماد ددن دا ثانا نياعت وار رز زان ر 


<> أدر س الشكل المقابل والذي يعبر عن مخطط الطاقة لأحد التفاعلات قبل وبعد استخدام العامل الحفاز 


العناصر الانتقالية 


»> يستخدم الألومنيوم في صناعة سبائك مع عناصر السلسلة الانتقالية الأولي . 
أي من الاختيارات الأتية يعبر عن المجموعات التي تنتمي إليها العناصر التي تدخل مع الألومنيوم في تكوين سبانك 
6 38 ,18,28 
(©) الثامنة , 78 , 48 


© هه , 38 , 78 


286 , 38 , 8ه 
(7> عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي له حالة تأكسد وحيدة . أي العبارات الأتية لا يمكن أن تعبر 
عن هذا العنصر 
_- (أ) يحل محل هيدروجين الماء بنشاط شديد. (ب) يستشدع ا جدفتة اكمادن : 
©) جميع مركباته غير ملونت. (5) يستخدم أحد مركباته كمبيد للفطريات . 
»> يستخدم الحديد في صناعة غاز النشادر لأنه يعمل علي : 
(1) رفع درجي حرارة التفاعل حتي الوصول بها إلي )* 500 
5 خفض درجت حرارة التفاعل حتي الوصول بها إلي )500 


©) الإبقاء علي جتّ حرارة التفاعل عند ©* 500 


(د) لا توجد إجابت صحيحة. 
<> عند امتصاص اماد اللونين الأزرق والأحمر بنسب معينة فإمها تظهر باللون : 
(1) البرتقالي المصضر. 
(ب) الأزرق المخضر. 
©) البرتقالي المخضر. 
(3) البنفسجي المحمر. 
> عنصرخ يكون المركبات ,150 , ,(,3,)50 أي الاختيارات الأتية يعبر عن العنصر )[: 
(1) السكانديوم - الكروم () الكروم - الحديد 
() الحديد - الخارصين (د) الخارصين - السكانديوم 
بو 9 


1 


<> أيمن العلاقات البيانية الأتية يعبر عن العلاقة بين العدد الذري والحجم الذري لعناصر الساسلة الانتقالية الأولي. 


الحجم الذرى 
الحجم الذري 


العدد الذري العدد الذري 
ج . 
2:» عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي يكون جميع مركباته غير ملونة ‏ بينما في حالته الذرية يكون 
بارامغناطيسية. 
()الخارصين: (ب) النحاس . (ج) السكانديوم . (1)5: ج معاً. 


22 © ,8 ,4 ثلاثة عناصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي . 
العزم المغناطيسي للعنصر 8 أكبر من العزم المغناطيسي للعنصر 4 في الحالة الذرية . 
العنصرر) جميع مركباته غير ملونة . 
أي الاختيارات الأتية صحيحة : 
(401 عدده الذري 24 :8 عدده الذري 28 . 
(© © عدده الذري أكبر من العدد الذري لكل من 8 , 4 


7) 4 عدده الذري 24 : 8 عدده الذري 26 


(2) ب ءاج صحيح. 


60 يصعب أختزال أيون المنجنيز 111 إلي أيون المنجنيز 11 
© يصعب أختزال أيون الحديد 111 إلي أيون الحديد 11 
- يسهل أكسدة أيون المنجنيز 11 إلي أيون المنجنيز 111 


© يصعب أكسدة أيون الحديد 11 إلي أيون الحديد 111 


5 


أي الأختبارات 


5 


الآتية 


3 


ِِ 
3 
1: 
ود 
لمن 
20 
م 


2 


4 ثلاثة عيخات مختلفة من أكاسيد الحديد الثلاثة تم تعميص كل منهما علي حدة واضافة حمض 
الكبريتيك إلي الناتج . ١‏ 
أي الأختيارات الآتية صحيح : 


د 


() لا تتكون نواتج متشابهت 2# الحالات التلاثت . 

© يتشابه الناتج النهائي # الحالات الثلاثي . 

(©) يتشابه الناتج النهائي لحالتين بينما يختلف مع الثالث . 
(ن) لا توجد إجابج صحيحة. 


22> عند تعميص خامات الحديد يتكون 5ك 


169 كسيد حديد مغنا ليسي (© كريونات حديد || 
١‏ كسيد حديد [[ا (© كبرتيد حديد |ا 
4 نتكون سبيكة الصلب الذي لا يصدأ من عنصرين 4,8 العنصر 4 يتشابه مع الكوبلت في خواصه 
المغناطيسية والعنصر 8 : 


(1) يكون مع النيكل سبيكت تمتاز بمقاومت التآكل عند درجات الحرارة المرتفعت. 
(9) نشط كيميائياً ولكنه يقاوم فعل العوامل الجويتّ. 
(ج) يدخل مع الكربون 4 تكوين سبيكت السيمتيت . 
(3) أ:بمعا. 
4 سبيكة من الحديد والفضة , يمكن فصل الفضة منها عن طريق 0ط 
(1) إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إليها فتذوب الفضّ ويترسب الحديد . 
(ب) إضافي حمض النيتريك المركز إليها فتذوب الحديد وتترسب الفضت . 
©) إضافد حمض الهيدروكلوريك المخفف إليها فيذوب الحديد وتترسب الفضنّ. 


© إضافدَ حمض الكبريتيك المخفف إليها فتذوب الفضنّ ويترسب الحديد . 


3 مانم امنا امنا ا امنا م نا م امنا مما امنا نا اسم نا عا نا بم م بم مما م اميا ا ابيا سم عم سم سا بس ل ام عل سم عل د لس سا ل ل سس ع سسا 


الشامل في الكيمياءع 


العناصر الانتقالية 


22> اربعة أناييب 4,8,0,2 
الأنبوبة 4 تعتوي علي حمض الكبريتيك المركز . 
الأنبوبة 8 تحتوي علي حمض الكبريتيك المخفف . 
الأنبوبة ) تحتوي علي حمض النيتريك المركز . 
الأنبوبة 7 تعتوي علي حمض الهيدروكلوريك المخفف . 


عند وضع قطعة حديد في كل منهم فإنها تتأثر في الأنابيب 0 
0 طررظره4م ب) 4,6,2 © طر4 (د) طرظر4ق 


42 أي من الأشكال البيانية الآتية يعبر عن التغير في عدد تأكسد الحديد عن تفاعل أكسيد حديدا|!ا مع حمض 
الكبريتيك المخفف ثم التسخين المركب الناتح في الهواء . 


5 4([ 
: (ب)‎ 
5 ١ 
31 1 
31 2 5 


عدد تأكسدالحديد 


3 
0 


عدد تأكسدالحديد 
0 ؤ 
عدد تأكسدالحديد 


0 
8 


ٍ ٍ 
53 (ب) 3 
, إٍ 
: 
3 
ٍ 


2 


4 عند تسخين ج50 من أحد خامات الحديد تسخينا شديدا داخل أنبوبة , ووضع عند فوهة الأنبوبة ورقة مبدية 
بثاني كرومات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك فوجد أنها تلونت باللون الأخضر وهذا يدل علي : 


(أ) الخام يحتوي علي شوائب من الفوسفور 0 (ب) الخام يحتوي علي شوائب من الكبريت 
(ج) الخام يحتوي علي شوائب من الكربون ١‏ (3) لا توجد أجابج صحيحت. 


4 ادرس المركبات الآتية : 76,03 , ,1,0 , 760 لعمل دورة من التفاعلات تبدأ وتنتهي بالحديد متضمنة 


أكاسيد الحديد الثلاثة فإنها تتضمن ظط5 
(1) ثلائت علميات أكسدة - عملي اختزال واحدة (ب) عمليتي أكسدة - عمليتي اختزال 
©) ثلاثج عمليات اختزال- عملين أكسدة واحدة . (5) أربعت عمليات اختزال. 


72> أدرس المعادلات الآتية ثم أخترالأجابة الصحيحة : 
00 + 00+ معت حرق جنر ر0م0) 
50 + ,50 + ,0ر78 جف 2150 
المعادلات السابقة تعبر عن : 


(0) أنحلال حراري وأكسدة (ب) أنحلال حراري واختزال 
(ج) أنحلال حراري فقط (1()5) و(ب) صحيح 
ادرس المخطط الآتى : 00+ 0+ 
72> ادرس اللغطط التي 0ك حو مون عي 5ن 
)١‏ المركب 4 هو 121776 ار 0 


4 
() ملح للحديد (ب) أكسيد للحديد 20 5 4529 


2) خام للحديد (5) بج معا 


") لاتمام العملية )ا يرم حرارة تصل إلي 52776 
2000 © 9000 9 50000 ( 100:0 
") المركب / يعبر عن 57ظ525 
() قلوي (©) حمض ©) ملح لنحمض (د) أكسيد للحديد 
تددس ل 3 ة خ 2 3خ 0 2 3 2 0 2 نض ورم ود حم هق دا مس ودود ووم م ع 2 


العناصر الانتقالية 


22 أي من العمليات الآتية ينتج عنها تغير في عدد تأكسد الحديد من المركب الأبتدائي إلي المركب النهائي : 
0 تسخين كبريتات حديد|! تسخيناً شديداً 2 الهواء ثم تسخين المركب الناتج مع الهيدروجين عند درجت 
حرارة [)© 700 - 400 . 


(ب) تسخين أكسيد حديد 117 مع الهيدروجين عند درجت حرارة أعلي من 7000 ثم إمرار أبخرة الكلور 
علي المركب الناتج 


مرو 
- تسخين أكسيد حديد 11 ك2 الهواء ثم تفاعل المركب الناتج مع حمض الكبريتيك المركز . 


(د) لا توجد إجابج صحيحت. 


22> ادرس المخطط الآتي ثم اختر الصحيح . 20 
)١‏ عند تسخين المركب 4 في الهواء فإنه 571 30م 000 
عمليي 16 


(1) يتغير لونه 
(ب) يزداد عدد تأكسد الحديد فيها . 
(ج) لا تتغير خواصه 
(5) أ.ب صحيح 
”) لانمام العملية غ7 يلزم تفاعل المركب 7 مع ا 


(0) حمض مركز (ب) حمطن مخفف (ج) أكسيد للحديد (5) أءب صحيح 


") عند تسخين 8 في الهواء فإنه 00ظ5 
(أ) يصضر ثم يسود 5 يسود ثم يحمر (ج) يحمر ثم يسود (© يسود ثم يصفر 


77 ,ا ,10 أربعة عناصر أنتقالية . 
ا 1175 من عناصر المجموعة الثامنة . 2 ,1 من عناصر المجموعة 18 في الجدول الدوري 
فإن كل من العنصرين 117١‏ معا والعنصرين 1,2 معا يمكنهم تكوين سبائنك ه52 
(1) أستبداليت 
(7) بيني 


١ 
2 
للحصول علي أكسيد حديد مغناطيسي من كلوريد حديد 111 فإن العمليات التي يجب إجراؤها علي الترتيب‎ »72< 
. التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك - الأكسدة - الأختزال‎ )1( 
. التفاعل مع محلول قلوي - التفكك الحراري - الأختزال‎ © 
. الأكسدة - الأختزال - التفكك الحراري‎ - 
. التفكك الحراري - الأكسدة - التفاعل مع محلول قلوي‎ ©( 
|١| أنبويتي أختبار 1,8 الأنبوبة 4 تحتوي علي كبريتات المنجنيز || والأنبوبة 8 تحتوي علي كبريتات المنجنيز‎ 22 
. عند أضافة برادة الحديد وحمض الكبريتيك المخفف إلي كل منهما فإن‎ . 
يتغير لون الأنبوبت 4 لحدوث عملينّ اختزال (ب) يتغير لون الأنبوبين 8 لحدوث عملي أكسدة‎ ))( 
(ج) يتغير لون الأنبوبت 4 لحدوث عملينّ أكسدة (د) يتغير لون الأنبوبن 8 لحدوث عمليجّ أختزال‎ 
عند تسخين كبريتات حديد || يتكون غازات ويتكون‎ 4 
50 . ٠١ مركب ينتج من معالجنّ أكسيد الحديد الإسود بغاز أول أكسيد الكريون عند درجت‎ 60 
. مركب ينتج من تسخين المركب الناتج من إمرار بخار الماء علي الحديد الساخن 2# الهواء‎ © 
576. مركب ينتج من معالجنّ أكسيد حديد ||| بالهيدروجين عند درجت‎ )© 
. (د) مركب ينتج من تسخين كربونات الحديد || مكان مغلق‎ 


لديك طن من كل من خامات الحديد الأربعة , كل منها تحتوي علي نفس النسبة من الشوائب أي من خامات 


الحديد الأربعة يمكن الحصول منها علي نسبة أكبر من الحديد 5 سظه5ظ5 
(0) الليمونيت (ب) السيدريت (ج) المجنتيت (د) الهيماتيت 
22> عند تسخين أوكسالات حديد 11 بمعزل عن الهواء ثم معالجة المادة الصلبة الناتجة بحمض الكبريتيك 
المخفف يتكون ا 
() كبريتات حديد 11 وماء 


(ب) أكسيد حديد 11 وغازي أول وثاني أكسيد الكربون 
(2) أكسيد حديد 111 وثاني أكسيد كربون 


© كيريتات حديد 111 وماء 


72> في اللرحلة الثانية من تعضير العامل المغتزل في الفرن العالي يعمل فحم الكوك ك 6 20ظ5 
(1) عامل حفاز (ب) عامل مؤكسد ©) عامل مختزل (5) أب معاً 
م ال ةلش 


العناصر الانتقالية 


72> ادرس المخطط الآتي : يبدل جر 


أي من الاختيارات الآتية يمكن أن يعبر عن 1,2 ,117 : ا 22 


ا 


()حديد - أكسيد حديد مغناطيس - أكسيد حديد 11 - أكسيد حديد 1 
(ب) كلوريد حديد 111 - هيدروكسيد حديد 111 - أكسيد حديد 111 - حديد 


-“ أكسيد حديد 11 - كبريتات حديد 11 - أكسيد حديد 111 -أكسيد حديد مغناطيسي 


© جميع ما سبق 

72> عند أمرارأبخرة الكلورعلي الحديد الساخن يتكون مركب للحديد يكون فيه : 
(1)الحديد به أربعت أوربيتالات نصف ممتلكت باإلكترونات وعشرة تامت الأمتلاء 
(ب)الحديد به أربعت أوربيتالات نصف ممتلئت بالإلكترونات وتسعتّ تامتّ الأمتلاء . 
(2) الحديد به خمست أوريبتالات نصف ممتلئت بالإلكترونات وتسعتّ تامتّ الأمتلاء 


(د) الحديد به خمس أوربيتالات نصف ممتلئت بالالكترونات وعشرة تامتّ الأمتلاء . 


42 ادرس المخطط الآتي : ا 210 

المركبات 41,8 يعبران عن : 
(1) الحديد - أحد أكاسيده م 0 8 307 0 
(ب) أكسيدين للحديد 


- ملح للحديد - أحد أكاسيد الحديد 


(د) ب؛ج صحيح 
سبيكة مكرناتها الأبتدائية هي الحديد والنحاس والخارصين , أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيحاً عند 
أضافة حمض الكبريتيك المخفف إليها . 


| | الحديد |النحاس |الخارصين | 
هت ا 
ا عت فيه | ل 
© | عشسض | ينين | بيد 
| يحرنب. | ميترسب | ترس | 


دوب 


الشامل فى الكيمياء 


2 


2 يمكن الحصول علي فيدروكسيد الحديد 11 من الحديد عن طريق . 
(5) تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكوريك للخفف ثم تفاعل للركب الناتج مع محلول التشادر: 


(©) إمرار أابخرة الكاور علي الحديد الساخن ثم تفاعل الناتج مع محلول الصودا الكاوي . 


5 تشاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف ثم تفاعل المركب الناتج مع محلول الصودا الكاوييّ 


(0) أءج معاً. 
22> الحجم اللازم من الأكسجين لتحويل م 72 من أكسيد حديد || إلي أكسيد حديد ||| 

(0 2.81 © .11.21 © .22.41 © [5.6 
> عند نسغين قطعة حديد في الهواء تسخينا شديداً في الهواء يستقر لونها عند اللون 500 

() الأسود (ب) الأحمر (ج) الرمادي (5) الأصفضر 


أي العلاقات الآنية يعبر عن نسبة الحديد عند تحميص ج/ 200 من أكسيد الحديد |!| 


6 
3 
. 
اج( )0 
!1 4 
الزمن الزمن 
22> أضيف حمض الهيدروكلوريك المخفف الي أنبوبة تحتوي علي قطعة حديد , ثم ت لك الناتج فترة في الهواء 
فيصبح لون المحلول : 
| (أ) أخضر (©) أصفضر باهت ©) احمر (2) أسود 
22> أي العمليات الكيميانية الآتية يمكن إجرائها للحصول علي أكسيد الحديد الأسود من عينه من كبريتات 
05 الحديد11 
ا (1) أنحلال حراري - اختزال () أنحلال حراري - أكسدة - اختزال 
/ ©) أكسدة - اختزال (د) أنحلال حراري - أكسدة 
5 1 صصح صا ص عام صوص صا صاصر م ص ات صرت يصاع جات جح حا نو جات كات بان ل 
الشامل فى الكيمياء 


> تتشابه العناصر المكونة للسبيكة في سبائك 557 

(1) الحديد الصلب - النحاس اللأصفر (ب) الفسيتقيت- اعون الضيلت 

(©) عبوات المشروبات الغازييّ - السيمنتيت 2 (3) النحاس الأصضر - عبوات المشروبات الغازيت. 
72> عند تسخين كبريتات حديد || تسخيناً شديداً ثم إضافة حمض كبريتيك مركز إلي الناتج يتكون 


(3) كبريتات حديد || وماء 


(ت) تغيريكات حديد وما 
(ج) خليط من كبريتات حديد || وكبريتات حديد ||| معا 
(د) كبريتات حديد ||| وهيدروجين 
2:> أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة : 
(1) لا يتفاعل النحاس مع حمض النيتريك المركز . 
(ب) يتفاعل الحديد مع حمض النيتريك المركز . 
©) تستخدم برادة الحديد للتميز بين حمض النيتريك المركز وحمض النيتريك المخفض . 
(5) جميع ماسبق. 
الجدول التالى يوضح النسب المنوية لمكونات خام الحديد في أربعة مناطق مختلفة أي من الأختيارات الآتية 2 | 
يعبر عن المنطقة التي سيفضل المهندسون العمل عليها : ظ 


| أكاسيد حديد | شوائب غيرسامت 


15 
12 
2 


كلك الات 10109 19971101 
2-7 
لاقت لكالا .0997 الاو الال 


»> للحصول علي :7ع 1.12 من الحديد يلزم معالجة ......... من هيدروكسيد حديد || بالطرق الكيميانية . 
0 1ع 4.56 (ب) رع 1.07 © ع 3.21 (0) 7ع 2.14 
8-1 ,16 - 0 ,56 م1 


22> في أحد المصانع التي تعمل في زخرفة المعادن استخدم محلولي كبريتات النحاس وكبريتات الخارصين في 


زخرفة أحد المعادن , وبذلك فإن السبيكة اللتكونة علي سطح هذا المعدن هي ا 
(أ) السيمنتيت ١‏ (ب) الديورآلومين (ج) البرونز (3) النحاس الأصفر 
الشامل فى الكيمياء ددودن 4 ب 


اليا 2ت 


4 عند تفال الحديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ثم تفاعل المركب الناتج مع الصواد الكاوية يتكون 


مركب لونه 0 
(آ) أصفر باهت << ©) أبيض مخضر ١‏ ج) بنفسجي (3) بني محمر 
وجد أحد الطلاب كتلتين متساويتين من أكاسيد الحديد 11 , 111 
يمكن للطالب التمييز بينهما عن طريق : 


600 إضافيَ حمض الكبريتيك المخفف إلي كل منهما . 


(©) إضافت حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي كل منهما 


©) بتسخين كل منهما 2 الهواء 


© جميع ماسبق 
<> عند تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف ثم تسخين المركب الناتج يصبح اللون 52 
(1) أسود (©) أصفر © أحمر () رمادي مصفر 


2 أربعة عناصر ,4,8,0 أنصاف أقطارها كما يتضح بالجدول الآتي : 


اس | 0 | © | هه | ما 


(1) عدد السبائك الأستبدالية التي يمكن تكوينها من العناصر السابقة - 50 


5 0( 


1 © 3 2 © 


() عدد السبائك البينية التي يمكن تكوينها من العناصر السابقة 008 


10 


20 4 © 3 ©( 


72> يمكن معالجة المركب الناتج من تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف ....... للحصول علي أحد 
أكاسيد الحديد . 


(0) بالهيدروجين 7) بالحرارة (ج) بالغازالماني () بالأكسجين 
472 عند تحميص خامات الحديد يصبح لونها 0 


00 أسود بسبب تكون أكسيد حديد مغناطيسى (2) احمر سيب ققون كديب حديد |1/ 


9 هادي مطفر سيب فون كريونات دين !| (3) افش سنب عون اخضدصه عدن ااا ميمرت 


الشامل فى الكيمياءع 


العناصر الانتقالية 


22> أي العناصر الآتية يحدث له خمول كيميائي بفعل الهواء الجوي : 
(1) الكروم (ب) الحديد (ج) الألومنيوم () اج معاً 
«(2> لاكساب الحديد بعض الخواص المرغوب فيها يتم ذلك في : 
()مرحلت ما بعد الْأختزال بالفرن العالي 
(ب) مرحلتّ الأختزال بغرن مدركس 


(ج)الضرن المضنوح واتمرن الكهربي 


(5) أاج صحيح. 


> عينة كتلتها :7ج 300 من الحديد الغير نقي نتعتوي علي 90 16 من كتلتها شوائب فإنه يلزم أن 
الأكسجين لتحويل كل الحديد الموجود بالعينة إلي أكسيد حديد أسود . 


89.6 100 

67.21) 

44.8 1)©( 

56 )( 

6 -ه6آ][ 

72> عند تفاعل ج84 من الحديدمع ....... يتصاعد .33.61 من غاز الهيدروجين . 

()حمض النيتريك ال مركز 

(ب) حمض الكيريتيك ا مخفف 

(ج) حمض الكبريتيك المركز 

(د) أ ب صحيح 
<> أي من الأختيارات الآتية يعبر عن عمليتين متعاكستين : 

()) التكسير - التحميص 


- ما سام - | 


1100011 


<> الشكل القابل يعرعن النغي. في أعداد تأكسد العديد عند تسغين عينة من أكسيد العديد اثلاثي مع 
غازأول أكسيد الكربون حتي الوصول تدر يجيا إلي درجة حرارة ر) 1200 


الزمن 
١‏ المنحني (©) يعبر عن 5521 
0 0ع (© ,0ع © ع5 ( ,مع 
[((6 المنحني (5) يعبر عن 20ظ 
(0,0ء5 © ,0ع © 0ع © مر 
9 المنحني () يعبر عن 25777 
(0 عر © 50 © ,0,عر ,0رع] 
2 عند تسخين 7م 1.52 من كبريتات حديد || في الهواء يمكن الحصول علي .......... من غاز يخضر ورقة 
مبللة بثاني كرومات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك . 
(0 0.3361 9) 1 0.224 ©) 0.1681 ( 0.1121 


6 - 0 , 5-32 , 56 -ه1 
40 يمكن التميز بين حمض الكبريتيك المركز والمخفف بأستخدام برادة الحديد لأنه : 
(أ) يتصاطض غاز الهيدروجِينَ يشتعل بفرقعة مع احدهم . 
(9) يحدث خمول كيميائي للحديد مع أحدهما 
© يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكبريت يخضر ورقتّ مبللتّ بثاني كرومات البوتاسيوم 


() 1ج صحيح. 


ك3 الشامل في الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


42 ادرس محتويات الأنابيب الآتية : 


1 
11001 


أي من الأختيارات الآتية يعبر عن الأنابيب التي يمكن أن تكون خاماتها من الحديد : 
مه (©) 8ر4 © قرط © 4ه 
47 ثلاثة تفاعلات للمركبات الحديد المختلفة . 
الأول : تحميص خام السيدريت 
الثاني: الأنحلال الحراري للمركب الناتج من تفاعل برادة الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف 
الثالث: تسخين أوكسالات الحديد بشدة في الهواء . 
أي من هذه التفاعلات ينتج عنه نفس مركبات الحديد : 
(أ) الثاني والثالثك 2 )الأول والثاني ©) الأول والثالث (2) الأول والثاني والثالث 


<> قام طالب بتحضير كبريتات حديد 171 وتركت لمدة من الزمن في المعمل وعند إستخدامها في أحد التفاعلات لم 
تعطي النتائج المتوقعة بسبب : 


6 حدوث اختزال لكيريتات الحديد 11 © حدوث أكسدة لكبريتات الحديد 11 
©) حدوث خمول كيميائي لكبريتات الحديد 11 © لا توحد إجابنّ صحيحن. 


<> يمكن فصل الكربون من سبيكة له مع الحديد عن طريق 
(أ) تسخين السبيك فيتأكسد الحديد وتبقي الكربون 
(7) إضافت حمض الهيدروكلوريك المخفف إليها فيذوب الحديد ويتبقي الكربون 
©) تسخين السبيكن فيتأكسد الكربون ويتبقي الحديد 
(5) إضافت حمض النيتريك المركز إليها فيذوب الحديد ويتبقي الكربون . 


<> يمكن استخدام الماء في التمييز بين كل من : 


(أ) قطعتّ حديد - قطعنّ صوديوم (©) قطعت صوديوم - قطعت سكانديوم ١‏ 
(ج) قطعت سكاتديوم - قطعت حديد (© مج صحيح : 
الشامل فى الكيمياء 1 نح 


2 


2 في المخطط التالى , الأرقام 1,2,3,4 تعبرعن . 


2 عند إمرار أبخرة الغازا علي الحديد الساخن يتكون مركب 1 وعند إضافة محلول ثيوسيانات الآمونيوم إلى 


محلول المركب 4 يتكون لون بنى محمر فإن الغاز)[ هو 52 
0 الأكسجين 5 الكلور 2 الهيدروجين © أول أكسيد الكربون 
دورة العامل المختزل في فرن مدركس تعتبردورة مغلقة لأن 510 


69 الغازالمائي يمكن أستخدامنّ كوقود سائل 
© ثاني أكسيد الكربون وبخار لماء الناتجين من الأختز ال يعاد أستخدامها ك2 أنتاج الغازالماثي . 
- ثاني أكسيد الكربون الناتج يعادل أستخدامه 2 أنتاج العامل المختزل 2 الفرن العالي 


(ك) بخارالماء وثاني أكسيد الكربون الناتجين يعاد أستخدامهما يخ عملينّ الأختزال 


2ه يمكن إذابة مكونات سبيكة النحاس الأصفر باستخدام 00 
() حمطن اليد روكلوريك امشقف. (7) حمض النيتريك اللخفف . 
(©) حمض الكبريتيك المخفف . (3) جميع ماسبق» 


22 لاكساب قطعة من الحديد مظهراً جمالياً ثم تغطيتها بالذهب والنحاس وتكونت سبيكة للذهب والنحاس 
مع الحديد , وبذلك تم أستخدام المحاليل الآتية : 


(أ) كبريتات نحاس !|| - كلوريد الذهب ||| © كبريتات حديد ||| - كبريتات نحاس || 
©) كلوريد ذهب |!! - كلوريد حديد || 
© كلوريد نحاس || - كبريتات حديد || - كلوريد ذهب ||| 


العناصر الانتقالية 


22> عند إضافة حمض النيتريك المركز إلي أنبوبة تحتوي علي قطعة حديد يتصاعد غاز 3 ااا 
(1) ثاني أكسيد النيتروجين (©) الهيدروجين ا 
) أكسيد نيتريك (5) الاكزهم إجابة صحيحة ا 
22 عند تسخين أكسيد حديد 111 مع أول أكسيد الكربون عند درجة .) 230-300 ثم تفاعل المركب الناتج ١‏ 
مع حمض الكبرينيك المركز يتكون : أ 
49 نوعين من أملاح الحديد وماء 5 أحد أملاح الحديد والهيدروجين ١‏ 
(ج) أحد أملاح الحديد والماء (د) أحد أملاح الحديد وثاني أكسيد الكبريت 
(:» عند تسخين :7م 0.7من برادة الحديد مع ............ من مسحوق الكبريت فإنه يتكون مادة صابة كتلتها 
١ 1.1 1‏ 
© مع 0.4 © 1ج 0.8 © مع 0.2 © مع 0.7 ا 


2 - 5 , 56 ه15 
52> عند تسخين برادة الحديد مع مسحوق الكبريت فإن : 
(أ)الكبريت عامل مختزل . الحديد عامل مؤكسد 
(ب) الحديد عاما مختزل , ويحدث له اختزال 
(ج) كبرتيد الحديد عامل مؤكسد 


(2) الحديد عامل مختزل والكبريت عامل مؤكسد . 


72> للحصول علي :7ج 0.8 من أكسيد حديد ||| يلزم تسخين ........... من أكسيد الحديد || النقي . 
(710ع 0.72 (©) تربع 2.88 © 1ع 1.44 ( 0.36 
6 - 0 ,56 -<ه] 


22 أي من السبائك الآتية تتكون من عنصرين لهما نفس الحجم الذري تقريباً : 
() الحديد الصلب 
(ب) الديورألومنين 


(©)الصلب الذي لا يصدأ 


2 


<> عند تفاعل العديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ثم إمرار الغازالناتج علي أكسيد حديد ||| مسخن 


عند درجة 0 250يتكون مم ووو موه 
(0) الضبيد حدر 11 (ب) مبريكات دين 7[ 
5 أكسيد حديد أسود © أكسيد حديد أصفر 


4 الأنبوبتين 4.8 عند إضافة قطعة حديد وحمض كبريتيك مخفف إلى كل منهما فإنه . 


8 4م 
كبريتات حديد 111 
كبريتات حديد 11 


(أ)يتحول لون 4 ألي لون 8 لحدوث عملي أكسدة 
(2) يتحول لون 8 الي لون 44 لحدوث عمليج اختزال 
(ج) يتحول لون 4 الي لون 8 لحدوث عميت أختزال 
(ه) لاتوجد إجاب صحيحت 


عينة غير نقية من أكسيد حديد || تحتم: 6 30 من كتلتها شوائب , فإن نسبة الحديد بها تساو: 
يي 0 لحاسد يي 


ووجووو 


54.33 96 )( 77.7 96 © 22.3 96 © 45.67 96 0( 
12 56,0 - 6 

2 عند تحميص ج145816 من خام السيدريت يتبقي من المادة الصلبة 0900-6 

0 ع.1005.51 

(©) ع)854.71 

© و9721 

ع20111 
29> عند إمرار أبخرة الكلورعلي الحديد الساخن فإن المعلول المائي للمركب الناتج عند تركه في الهواء 5 


(1) تتكير خواصضة 


م 


العناصر الانتقالية 1 1 


<> أدرس المركبات الآتية 


ام ]| 8م ]هم ]| 8 ط[ ‏ 4م ] 
السيدريت | كبريات حديد ١‏ | هيدروصيد حديد ١‏ | اليمونيت | اوكسالات حديد ا 
عند تحميص المركبات الخمسة فإنة : 


يتحول 8,0,1 الي اللون الاحمر فقط (ب) تتحول جميعها إلي اللون الاحمر 
©) يتحول 4,8,1 الي اللون الأحمر فقط (5) يتحول 8,4,0 إلى اللون الآحمر فقط 


> سخنت عينة من أوكسالات الحديد 11 , ثم أضيف إلي المركب الناتج وفرة من حمض الكبريتيك المخفف 
وترك المحلول الناتج فترة في الهواء . 


أي الأختيارات الآتية صحيح بالنسبة للناتج : 
(0) لايتاكر اللحلول التاتج عند تركه فترة 2 الهواء.. 
(ب) يتغير لون المحلول بمرور الزمن . 
(©) يقل عدد تأكسد الحديد 2# المركب الناتج بمرور الزمن . 
(ك)بءج صحيح. 


<> أي المخططات الآتية يعتبر صحيحاً عند تحميص طن من خام السيدريت 


)0( ْ لزه ْ 
الزمن الزمن 
(ج) الى 


الزمن ْ 


الزمر 


نسة الخددد 
نسمة الحديد 


نسبة الحديد 
نسبة الحديد 


77> للحصول علي الحديد من كبريتات حديد 11 يمكن إجراء عمليات 


وووههوووهوووهي 


(0) عدر كه اصيدة: (ب) انحلال حراري ثم اختزال . 


©) أكسدة ثم احلال مزدوج . () أكسدة ثم انحلال حراري . 


2 


422 يهنم علماء البينة بعمبيات أستخلاص الحديد من خاماته . في ضوء فهم لهذه العمليات أي منها سيكون 


موضع أهتمام علماء البيئة : 
(1) التكسير (©) الأنتاج © التلبيد (ك) التحميص 
22 عند تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف يتكون 528 
0 نوع واحدة من الأملاح 5 نوعين من الأملاح 
2 نوع واحد من الأكاسيد () نوعين من الآكاسيد 


2:» عند إضافة حمض النيتريك المركز إلي الحديد فإنه : 
(0) يتصاعد غاز الهيدروجين يشتعل بفرزققة. 
5 تنكون طبقَنّ من الأكسيد مسامينّ وحجم جزيئاتها أصغر من حجم ذرات الحديد . 
2 تتكون طبقيَّ من الأكسيد غير مسامييّ تتسبب 4 توقف التفاعل. 
(ك) تتكون طبقن من الأكسيد غير مساميج مع أستمرار التفاعل . 
<> أي الأختيارات الآتية يمكن استخدامه لاختزال قطعة من الحديد الساخن : 
0 الهيدروجين 5 اول أكسيد الكربون 
(2) الغاز المائي (خ) #اتوجن إساية ميس 


22 أدرس الشكل ثم أختر الأجابة الصحيحة . 


ف العمليي (6) تعبر عن أنحلال حراري وآختّزال. () تعبر عن اختزال فقط 
(7) العمليت (0) تعبر عن أكسدة واختزال معأ 
2 العملينّ (6) تعبر عن أختزال . العملييّ (0) لا تعبر عن أكسدة أو اختزال 


© العملير (6) تتضمن عمليرّ أكسدة فقط . والعمليت (6) تعبر عن اختزال . 


0 
١ 
0 
أ‎ 
1 
ا‎ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
1 
0 
1 
ا‎ 
1 
١ 
0 
ص‎ 


تن 
الشامل في الكيمياء 


العناصر الأنتقالية 


72 ادرس الشكل المقابل والذي يعبر عن سبيكة . 


يمكن تكوين هذه السبيكة عن طريق 2525216 
) الصهر 0 ©الترسيبالكهربي ‏ © أببمعاً 


<> عند اضافة حمض الكبريتيك المخفف إلي برادة الحديد ثم تسخين المركب الناتج تسخيناً شديدا فإن : 
(أ) الهيدروجين يغير عدد تأكسد الحديد من 2+ إلي 3+ 
(7) ثالث أكسيد الكبريت يغير عدد تأكسد الحديد من 2+ إلي3+ 
©) الهيدروجين يغير عدد تأكسد الحديد من صفر إلي 3+ 
(5) ثالث أكسيد الكبريت يغير عدد تأكسد الحديد من 3+ إلي 2+ 
<> عند إضافة حمض مخفف إلي قطعة حديد يتكون : 
() ملح ثنائي للحديد ويتصاعد عامل مؤكسد 
(ب) ملح ثلاثي للحديد ويتصاعد عامل مختزل 
(ج) ملح ثنائي للحديد ويتصاعد عامل مختزل 
(ك) ملح ثلاثي للحديد ويتصاعد عامل مؤكسد 


<> أدرس المعادلتين التاليتين والتي تعبر عن التحول المتبادل بين أكاسيد الحديد المختلفة ثم أختر المخطط الذي يعبر 


عنها 
)0 21860 جلك ,0+ 41:0 
00 يمن + معد ج 0 00ت ملت من + مووود 
0 رب) رج د 
: 1 : : 
ٍ و إٍ 
الزمن الزمن الزمن الزمن 


الشامل فى الكيمياء « 


22 أي من الاختيارات الآتية يمكن أن يعبرعن المركبات 4,8,0 ولا يشترط الترتيب . 


الا صل » 


عوئى 


600 حديد - أكسيد حديد 111 - كبريتات حديد 11 


© أكسيد حديد 111 - أكسيد حديد مغناطيس - حديد 


- كربونات حديد [1 - أكسيد حديد مغناطيسي - حديد 


(3) أن هنا 

22> عند نعميص أوكسالات الحديد 17 ثم أضافة حمض كبريتيك مركز إلي اللركب الناتج يتكون 
() ملح حديد ا! (9) ملح حديد .١١‏ ||| معاً 
(©) لا يتفاعل 2# المرحلت الثاني (5) ملح حديد ||| 

2ه عند إضافة حمض النيتريك المركز إلي قطعة من الحديد يتكون 2 


(3) نترات حديد 11 وهيدروجين 
© نترات حديد 111 وماء وأمكسيد نيتريك 
جح نترات حديد 111 وماء 


(3) للاشن مناسيق 


42 ١ 

)١ :‏ يتضمن المخطط .-............. عملية أكسدة , .......... عملية اختزال . 

7 ©3,6 (© 4,5 © 44 © 4د 
2 اا ةك 


5) المعادلات 1,2 تعدث ضي 521 


(أ) الفرن الكهربائي والمفتوح (ب) الفرن العالي والمحول الأكسجيني 
2 فرن مدركس والفرن المفتوح © الفرن العالي وفرن مدرركس 
؟) العمليات ع,,0 تحتمد علي ......... في نواتجها . 
رن العامل المختزل (ب) العامل المؤمكسد (ج) درجت الحرارة (3) ب.ج معا 
(8) أعلي نسبة حديد فى أكسيد الحديد يمكن الحصول عليها من العمليات 0 
0 زه © 64 © 48 6 ع 
أي المركبات الآتية يختلف ناتح معالجتها بالحرارة في وجود الهواء وبمعزل عن الهواء : 
(0) كربونات حديد 11 (9) كبريتات حديد 11 
©) أوكسالات حديد 11 (5) أءج معا 


أي العبارات الآتية يعتبر صحيحاً 
(1) نسبج الحديد.# خام المجنتيت أكبر من نسبتّ الحديد 4 أكسيد الحديد المغناطيسي 
(9) نسب الحديد من أكسيد الحديد ||| أكبر من نسبتّ الحديد ي خام الهيماتيت . 
2 نسبي الحديد # خام السيدريت - نسبنّ الحديد 4 كر بونات الحديد || 
(2) ب.ج صحيح. 

عينتين من أكسيد حديد 11 و أكسيد حديد 177 يمكن التمييز بينهما باستخدام : 
(آ) تسحين كل منهما وملاحظد التغير الناتج . 
(9) حمض الهيدروككلوريك المخفض . 


(ج) حمض الكبريتيك المركز. 


© أاج معا. 
عند تسخين كبريتات الحديد 11 فإن غازثالث أكسيد الكبريت تقوم بدور 06 


(1) العاس المحفزق (ب) العامل المؤأكسد 


2 


عند تسخين أوكسالات حديد 17 في الهواء يتكون شظشظظ/ 
20 هناد ون ون كاطيين (ب) أكسيد حديد 11 
- أكسيد حديد 111 © كريونات حديد 11 


عند إضافة وفرة من حمض النيتريك المركز الي أنبوبة تحتوي :287 من برادة الحديد فإنه يتكون 


ووههوووهوووووه 


(0) .11.21 من الهيدروجين (ب) 9 من الماء 
©) .22.41 من الهيدروجين (د) لا توجد أجابج صحيحت. 
عند سقوط الضوء علي قطعة من الهمياتيت فإن اللون الذي تكفي فوتوناته لعمل إثارة للالكترونات المفردة 
في أيون الحديد ||| هواللون شظظ 
(0) الأحمر (©) الأزرق (2) الأخضر (د) البرتقالي 
عناصر المجموعة الثامنة من الجدول الدوري يمكنها تكوين سبانك 25207 
(1) بينيجّ مع الكربون (ي) أبيكشار دتحعها 
(©) أستبداليج معاً () اج صحيح 
تمت معالجة عينة من خام الهيماتيت والتي تعتوي علي 5196 من نسبتها حديد بطريقة ما فأصبحت نسبة 
الحديد به تساوي 6896 فإن ذلك يعني أنه تم اجراء عملية ....... لهذه العنية . 
() تكسير (ب) تركيز ©) تحميص © بءج معاً 
عند تعميص عينة من خام السيدريت يتحول لونها إلي اللون : 
(0 الأحمر (ب) الأصفر 2©) الأسود () البني المحمر 
«:» مركب عند تعلله بالحرارة يتكون أكسيد حديد 17 وثاني أكسيد الكربون . 
(1) الهيماتيت (ب) السيدريت ©) كربونات حديد 11 (د) بءجمعا 


22 عند أدخال ذرات الكربون بين ذرات الحديد . أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيحا للحديد : 


العناصر الانتقالية 


<> عند التقطير الجاف لأسيتات الصوديوم اللأمانية ثم تسخين المركب الناتج عند درجة 100000 يتكون . 


(0) عامل مختزل (ب) مادة أولييّ لتحضير عامل مختزل 
©) عامل مؤكسد 0 نهنا 
<> الشكلان المقابلان يمثلان نوعين من السبائك . 
)2( 1( 


)١( نوع السبيكة في شكل‎ )١( 

(0) بينيت (ب) استبداليت (ج) بينفلزيت 
9) نوع السبيكة في الشكل ؟) 

(0) بيني () استبداليت (©) بينفلزيت 


9) العنصران الللذان يكونان السبيكة رقم )١(‏ هما : 
(1) الحديد - النيكل (ب) الكربون - الحديد (ج) النيكل - الكربون 
(5) العنصران اللذان يكونان السبيكة رقم ؟) 


(1) الحديد - النيكل (ب) الحديد - الكربون 
©) النيكل - الكربون © باج معا 
<> عنصران 4,8 


العنصر 4 يدخل مع الكروم في تكوين سبيكة الصلب الذي لا يصدأ . 
العنصر 87 هو المادة الأولية المستخدمة لتحضير العامل المختزل في الفرن العالي 
فإن العنصران 4,8 يكونان معا : 

(0) نوع واحد من السبائك 

(ب) نوعين من السبائك 


(ج) ثلاث أنواع من السبائك 


2 


<:>إذا علمت أن أنصاف أقطار الحديد والكربون والنيكل هي 1.254 - 0.774 - 1.284 علي الترتيب . 


١‏ يمكن تكوين ................سبيكة بينية من هذة العناصر 
(1) واحد ©) اثنين ©) ثلائت 
"١‏ يمكن تكوين سبيكة ................ من هذة العناصر 
(0 بيقية داف © استبدالية- بينفلزيت << ©) بينفلزيت- بيني ©) جميع ماسبق 
4 يمكن لعنصري الحديد والكربون تكوين سبائك ا 
0 استبدالين (©) بيني 2 بنفلزيين 5 باج معأ 


2 ادرس المخطط الأتى ثم اخترالاجابة الصحيحة. 


اموجه 


0 المخطط يتضمن ثلاثتّ عمليات اختزال 
(9) المخطط يتضمن ثلاثنّ عمليات أكسدة 


©) المخطط يتضمن عملينّ أنحلال حراري 


ك) اج صحيح. 

22> أي من مركبات الحديد الآتية لا يتأثر عند تسخينه بشدة في الهواء . 
(أ) كربونات حديد 11 
5 أكسيد حديد مغناطيسي 


- أكسيد حديد 111 


(© كبريتات حديد 11 


العناصر الانتقالية | / 


أي الأختيارات الآتية لا يمكن أن تعبر عن المركبات (1,) ,4,8 
00 2 ا 
58 
ري 2 


4 
ا ]هم | ه©م ط1 8 ط| هك 


اك] 8 | 0ت 000,1 | ,200 | 


»> عند تسخين عينة من أكسيد حديد 177 عند درجة 90000 ثم إضافة مسحوق الكبريت إلي الناتج يتكون 


وووووهوهووووو 


() كبريتات حديد 11 
(©) كبريتيد حديد 11 
©) كبريتات حديد 111 
(2) كبريتيت حديد 11 
<> مما يسهل حدوث عملية التركيز لخام الهيماتيت : 
4 أن الحديد عنصر انتقالي . 
(©) أن للحديد خواص مغناطيسيت . ا 


© ايواترايظو الطلزية بين كرات الحديف قومة. 


(0) تحني ماسيق: ١‏ 


7 الشامل في الكيمياة او رين 000 ااا ب ظ 


<(() .أي اللخططات الآتية يعبر عن العلاقة بين كتلة عينة من الحديد عند إضافة حمض النيتريك المركز اليها 
يمرور الزمن . 


كتلة الصسنة 


الزمن 


كتلة العنة 


الزمن الزمن 


<7> أي من خامات الحديد الآتية يتأثر بالتسخين في الهواء : 
() الليمونيت (ب) السيدريت (©) الهيماتيت (د) جميع ماسبق 


2 القيت قطعة من الحديد داخل أنبوبة أختبار وتحتوي علي وفرة من حمض الكبريتيك المخفف فتصاعد .1121 
من غاز الهيدروجين . أي الأختيارات الآنية يمكن أن يعبر عن كتلة هذه القطعة : 


00 +112 ب) 2246 © ؟280 © و168 
<9> أي من المركبات الآتية عند تسخينه بشدة يتكون نوعين من الغازات : 
() كربونات حديد 11 () كبريتات حديد 11 
2) اوكسالات حديد 11 (5) بيج معا 
22 تسلسل مراحل الحصول علي أكاسيد الحديد الثلاثة من أوكسالات حديد 11 يشبة تماما تسلسل مراحل 
الحصول علي أكاسيد الحديد الثلاثة من 2525 
(1) خام الليمونيت (7) خام السيدريت 
ظ ©) كبريتات حديد || () هيدروكسيد حديد ||| 


22 عنصر 4 يستخدم في صناعة سبانك تستخدم في صناعة طائرات الميج المقاتلة ويستخدم في صناعة سبائنك 
١‏ الديور ألومين فإن 4 هو الجا( 
ا () التحاس (©) النيكل (2) السكانديوم (د) الألومنيوم 


الشامل في الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


22 إذا كان لديك المواد الآتية :لهب بنزين ‏ ماء ‏ برادة حديد ‏ غاز الكلور ‏ غاز أول أكسيد الكربون ‏ حمض 
الهيدروكلوريك المخفف ‏ محلول النشادر. 


)١(‏ يمكن الحصول علي أكسيد حديد 117 من خلال 
(1) برادة حديد - حمض هيدروكلوريك - محلول نشادر 
(ب) محلول النشادر - غاز الكلور - لهب بنزين - برادة الحديد 
(©) ماء - برادة حديد - لهب بنزين - أول أكسيد الكربون 
(5) برادة حديد - غازالكلور- أول أكسيد الكربون - لهب بنزين 
5) يمكن الحصول علي أكسيد الحديد أسود من خلال 
(0) ماء- برادة حديد - أول أكسيد الكربون 
(ب) برادة حديد - محلول نشادر - لهب بنزين - غاز الكلور 
©) لهب بنزين - ماء - برادة حديد 
(© أول أكسيد الكربون - ماء - برادة حديد - غاز الكلور 
(؟) يمكن الحصول علي كلوريد حديد 17 بأستخدام : 
(0) ماء- غازالكلور- حديد - لهب بنزين 
(ب) حمض الهيدروكلوريك - برادة الحديد - غاز الكلور 
(2) لهب بنزين - ماء - برادة حديد - أول أكسيد الكربون 
() برادة حديد - حمض هيدروكلوريك مخفف 
22 المادة الأولية المستخدمة في تكوين العامل المختزل في الفرن العالي تدخل في تكوين سبيكة ا 
(8) الحديد الصلب 
(ب) الصلب الذي لا يصدا 
(ج) النحاس الأصفر 


(د) الديورألومين 


((» عنصران 4,8 نصف قطر ذرتيهما علي الترتيب هو 40 61 و”4 1.17 فإنهما يكونان معأ سبيكة 0 
(1) استبداليج <١‏ ©) بيني متفدوية () جميع ماسيق 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعبرعن العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعد (1) بمرورالزمن ()7) عند وضع 
٠‏ قطعة حديد داخل أنبوبه تعتوي علي حمص النيتريك المركز 


١ 397 1 |‏ 
1 
لا توجد 
إجابة 
[(6) إجابة 
صحيحة . 
1 4 1 
)1( (ب) (ج)( 


72> ثلاثة سبانك للحديد الأولي : حديد مع نيكل الثانية: حديد مع نحاس0 9 الثالثة : حديد مع خارصين 
أي من هذه السبائك الثلاثة لا يمكن فصل مكوناتها بأستخدام حمض الهيدروكلوريك المخفف 


600 الأولي - الثالثن © الأولي - الثاني 
© الثاني - الثالشت () الأولي - الثانييّ - الثالشت 
42 يمكن تكوين سبيكة الصلب مع الفانديوم في 52 
(03: الفرن العافي :ف الفرن المفتون (© الشرن الكورين مهرن مك8 


بج المحول الأكسجيني - الفرن العالي © الفرن الكهربي - المحول الأكسجيني 


العناضر الانتقالية 


92> أكمل المخطط التالي 


)١(‏ رقم )5١‏ تعبرعن عملية 

(0 الكسدة (2) أنحلال حراري (ج) اختزال 

(0) الحمض اللازم لأتمام التفاعل في رقم ؟) يكون 521 

() مخفف (©) مركز ©) مخفف اأومركز 
5) رقم (0) تعبر عن عملية 20 


0 أنحلال حراري 
(7) اختزال 
9) أكصدة 
(3) أنحلال وأختزال معاً 
() الحمض اللازم لاثمام التفاعل في رقم (2) يكون 2521 
فه مركز 
(©) مخفف 
©) مركزأو مخفف 
(0) رفم )١(‏ يعبر عن عملية ا 
4 5172 
() اختزال فقط 
2 أنحلال حراري فقط 


(3) أتحلال حراري وأكسدة و أختزال 


99> أدرس التفاعلات الآتية ثم أخترالأجابة الصحيحة : 


000) 
ل 
7860 جب 0عء7 جه 120 جد 16 ووم :ىم 


0 جب ,160 حب 0و1 حب 1650 :18 
ع جه 10 لج ع1[ جد 160:0 60 
0)ب6آ1 سور جب ع2 حب و (011)عء1 :دز 


أي من الأختيارات الآتيه يعبرعن تفاعلات لها نفس تسلسل للمراحل 1,2,3 


00 ظر4 © 8,0 © ,0 ( 4,6 
22> يمكن الحصول علي أكسيد الحديد الأسود عن طريق ك5 


(1) أكسدة الحديد بالهواء الجوي 

(ب) معالجة الهيماتيت بغاز أول أكسيد الكربون 
©) أمرار بخارالماء علي برادة الحديد الساخن 
(ك) جميع ماسبق 


02> عند تسخين عينه من خام السيدريت تسخيناً شديداً بمعزل عن الهواء يحدث لها تغير كيماني, أي المخططات 
الآتية يعبرعن هذا التغير: 


1 1 

الزمن. الزمن 
اج( (د) 
: : 
1 3 
3 3 

الزمن الزمن 


لا لعا لعا د 
مه ب ب ل اباي لس سي ل ا ل اللاي ل الال ال الال لاا ل أ تك ل ككف أتلكتكك لكا لكك لتك اللتكة | إلكتتتة !كلتك التكة ‏ اتلك .للك . للك لتك اللتك .للك للك الك للك للم 


الشامل فى الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


92> أيا من الاختيارات الأتية يعبرعن العمليات الأتية 


ا 
0 
© #* |56 | ,0س | 70 
© ## 0س | 0 | صم 
اخ ال الم 


> يمكن استخدام برادة الحديد للتميزيين كل من : 


() حمض النيتريك المخفف - حمض الكبريتيك الملركز 


(9) حمض كبريتيك مركز - حمض نيتريك مركز 


©) حمض نيتريك مخفف - حمض نيتريك مركز 


© جميع ماس 


02> تم تسخين طن من كبريتات الحديد ١|‏ تسخيناً شديداً حتي ثبات كتلتها , ثم أجريت معالجة المركب الناتج 


بطريقة كيميائية . فإن كثلة الحديد التي ب 
© 136.841 

(#) ي368.41 

© ج552.61 

() ع276.31 


يمكن الحصول عليها بعد هذه المعالجة تساوي 


5-32( 


0 6 


الشامل فى الكيمياءع 


وووهوة 


3 


56دع:]1) 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 


+ 011 


أدرس المخطط السابق ثم أختر الأجابة الصحيحة . 
)١(‏ درجة الحرارة اللازمة لأتمام تفاعل تحويل المركب (5) الي الحديدتساوي ......... 


(0 256 © ©5506 © ©1100 
(1) لتحويل الحديد إلي المركب (7)يتم امرار....... علي الحديد . 

(1) بخارالماء ©) الهيدروجين ©) أبخرة الكلور © أول أكسيد الكربون 
) عدد تأكسد الحديد في المركب (0) ........عدد تأكسد الحديد من المركب (8) 

(0) أكبرمن ١‏ ©) أقل من ©) يساوي 
() ا مركب ((1) عند أمراره علي الحديد المسخن لدرجة الأحمرار يتكون 55 

(0) كسيد حديت |1 (9). أكسيد حديد |! 

2) أكسيد حديد مغناطيسي (3) كربونات حديد || 


72> عند إمرار بخارالماء علي الحديد الساخن لدرجة © 500 يتحول لونه إلي اللون 


0 الأحمر (©) الأسود ©) الرمادي اللون () الأصفر 


4 تصنع المشغولات الذهبية بأستخدام سبيكة أستبدالية من الذهب والنحاس 


أي الأختيارات الاتية يعبرعن طريقة تكوين هذه السبيكة 

0 صهر الدذهب والنحاس وترك كل منها يبرد علي حدة 

(©) استخدام ألكتروليت يحتوي علي أيون النحاس 

2 صهر الذهب والنحاس وخلطهما جيداً ثم ترك المخلوط ليبرد تدريجياً 


© ب .ج صحيح 


يد الشامل في الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


69 يستخدم 4,15 2# أنتاج 18,10 © يستخدم .) 4# أنتاج ثانا 
22> عند تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يتكون ملح للحديد يكون فيه عدد تأكسد الحديد 
مساويا لعدد تأكسدة في : 


(1) المركب الناتج من تحميص السيدريت 

(ب) المركب الناتج من أختزال أكسيد حديد مغناطيسي عند أعلي من 700 بأول أكسيد الكربون . 
©) المركب الناتج من تسخين أوكسالات حديد || يمعزل عن الهواء 

() المركب الناتج من تحميص خام الليمونيت 


ده عند تسخين أوكسالات الحديد ١|‏ بمعزل عن الهواء ثم تفاعل المركب الناتج مع حمض الهيدروكلوريك 
المخفف . أي الملخططات الاتية يعبرعن التدرج في أعداد تأكسد الحديد في المركبات المختلفة . 


6 0 


غدة تاكنيد الحديد 
عدد تأكسد الحديد 
غدد تأكشد الحدين 
غذة تأكسد الحديد 


الزمن الزمن الزمن الزمن 


نمت معالجة ع1 600 من الحديد النقي للحصول علي كمية من أكسيد الحديد الأسود , وبذلك فإنة يلزم 
معالجة ........ من أكسيد الحديد الأحمر للحصول علي نفس الكمية من الأكسيد الأسود . 


ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

3-7 الشامل في الكيميا انيه ظ 
كل في الكيمياة 1 


2 


422 2 ثلاثة عناصر من عناصر الجدول الدوري 


”1 ,من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي : 
)١(‏ العنصران 17 يمكنهم تكوين سبيكة 
(0) استدافية 
(2) بينيت وبينفلزيت 
©) بيني وأستبدالي 
(3) بيني 
(9) يمكن تكوين سبيكة بينية من العنصرين مممممنة 
0ت ١‏ 
(©) 2,7 
© رآ 


© أ ب صحيح 
5) درجة أنصهار العنصر (7) نتزداد عندأدخال ذرات العنصر ......... لين ذراته . 


68 9 2 © 7و1 


2« أي من الأختيارات الآتية يعتبر صحيحاً لكثافة ثلاثة من عناصر الساسة الأنتقالية الأولي : 


54 0 
الشامل فى الكيمياء 


العناصر الانتمالية 


6 


40> عند قذف ثلاثة قطع متساوية الكتلة من كل من الخارصين والحديد والتيتانيوم من النقطة ] لتصل إلي 
النقطة برفإن : 


)١(‏ قطعة التيتانيوم تتخذ المسار 

4 © 4 © 8 
0) قطعة الخارصين تتخذ المسار 

0 8 29 © 4 
5) قطعة الحديد تتخذ المسار 

5 8 © 4 00 


<> عنصر من عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي في حالته الذرية وفي أي حالة من حالات تأكسده يكون 


77> تكون العناصر الأنتقالية بداية من المجموعة 38 وصولاً إلي المجموعة 77 مركبات تصل فيها إلي أعلي 


() تفقد جميع إلكترونات المستويين الفرعيين 45,34 

(ب) تكتسب إلكترونات بحيث يصبح المستوي الفرعي 34 تام الأمتلاء . 
(ج) تفقد جميع إلكترونات المستويين الفرعيين 1-1(4) , 715 

© تفقد جميع إلكترونات المستويين الفرعيين 114 ,115 


ا ا ا ا ا أ ا ا ل ا ا ا 0 ل ل اك اك ا إل كك اك إلكة الك الكت الك ككل ا اك ا 


<> أي العلاقات الآتية تعتبر صحيحاً لعناصر السلسة الأنتقالية الأولي: 


الحجم الذري الحجم الذري 
الكثافة الكثافة 
الحجم الذري الحجم الذري 


(ج( )د 
الكثافة 55 


[ | وجتالتلوتة 2 ]| السكتديوم | الصوديوم 
0 صسختصم ‏ | 1 | ا 
و 


عيدةاللون | عديعة 
| © | عدد مستويات الطادةالرئيسية تامةالأمتلا | 
دق عنصرين بر من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي 

- يقع في العمود الثامن من الجدول الدوري ! - يقع في العمود السادس من الجدول الدوري . 

أي من أكاسيد العنصرين برد له أكبر عزم مخناطيسي . 

0 ,80 (© 0 220 (© ,0ر1 

20> ثلاثة عناصر من عناصر الساسة الأنتقالية الأولى : 
© - في حالة تأكسده (2+) . جميع مركباته غير ملونة . 
5 في أقصي تأكسد له يستخدم أحد مركباتة كمادة مؤكسدة . 
- في حالته الذرية يكون بارامغناطيسي بينما في حالة تأكسده الوحيدة يكون غير ملون . 
أي الأختيارات الآتية يعبر عن المجموعات التي تنتمي إليها كل من »,4,5 في الجدول الدوري على الترتيب : 


00 68,38, 28 9) 68,18 ,28 
© 38, 28,78 () 28 ,38,68 
عاق وا ها اع 7 ا ا ا ا ا 2 ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اب اي ا ا ا ا ا ل سا لعا سس مما د 


الشامل فى الكيمياء 


العناصر ألانتقالية 


لل _____ سس 
3 يستخدم الحديد في العديد من العمليات الصناعية أدر, س التفاعل الآتي ثم بين أي من الأختيارات يمكن أن 
يعبر عن الحديد في التفاعل الأتى والذي يتم على مرحلتين . 


73 + لك جه يزب قم 8+2 جح ج«] ل[ 
علما بأن التفاعل يحدث علي مرحلتين . 
(0 بر © 4 42 8 


12> الجدول الآتي يعبرعن ألوان ثلاثة من مركبات الكروم ‏ أي منها يعتبر صحيحا . 


الشكل البياني المقابل يعبر عن جهود التأين المتتالية لأحد عناصر السلسة الأنتقالية الأولي . 
وبذلك فإن أحد مركبات هذا العنصر يستخدم في : 


() صبغة» صناعت السيراميك . 

© زراعّ الأسنان والمفاصل الصناعيت 

(ج) جلفنة المعادن 

© يكون سبائك مع الألومنيوم تذخل 2 صناعتّ عبوات المشروبات الغازيت 


حالات التأكسد 


جهد التأين 


أربعة عناصر من عناصر السلسلة الأنتقالية الأولى 
4 - يستخدم فى صناعة الطائرات 


8- يستخدم أحد مركباته للكشف عن سكر الجلوكوز 


0 - يستخدم في دباغة الجلود . (1- يستخدم في صناعة ملفات التسخين ظ 
يكون ترتيبها حسب الكثافة : ظ 
6 ععمءوععو © ظعمعن0>ط ْ 
© ظ>ط>>م 2 ط>8>0>م ظ 


2 عند سقوط الضوء الأبيض علي أحد المواد وظهرت هذه المادة بلون معين فإن اللون المتمم له حدث له 57 


(0) أنعكاس (©) أنكسار ©) أمتصاص () اهنا 
<> الأيونات الآتية بارامغناطيسية ملونة ماعدا : 
0 11 © 1 - توي © 1 


»> 0/101 501--411 17 كمد بر+دع2 


أجري التفاعل السابق بأستخدام كلوريد الحديد ||| كعامل حفاز فوجد أن طاقة التنشيط 19010 - وبذلك 
تكون طاقة التنشيط قلت بمقدار 4017 قبل أستخدام كلوريد الحديد || . 
وعلية فإن طاقة تنشيط التفاعل العكسي بدون أستخدام العامل الحفاز تساوي : 


23010 )( 2401 © 28010 )9 23010 60 


92> أي من الأختيارات الآتية يعبرعن عنصر أنتقالي : 
النوصيل الكهربي | لون كلوريد | درجت أنصهار | الخواص المغناطيسينّ 
للمصهور ١‏ العتصر 
ا همف | عبر | 526 | مستييد ‏ 
عم ين 
0 
للا جد ل اسي 
<(6» أدرس الجدول الآتي والذي يعبر عن أربعة من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي: 
التكيب الإلكتون 6 | قم 
الترتيب الصحيح لذرات هذه العناصر حسب العزم المغناطيسي هو : 
600 <17 << 2 


١ 


ا 


27 
أ 


كسم 


© 2<1<6<7 
© 7<1<11 حلا 
(© غ<2<11<آ1 


العناصر الانتقالية 


0( (ط) )2( 


07> ثلاثة مواد »,5,ه كما بالأشكال الثلاثة : 
)١(‏ أي المواد تظهر باللون الأبيض : 


2 © م © ه 
5) أي المواد تظهر باللون الأسود : 
00 © 5 2 


(5) إذا علمت أن أحد هذه المواد يمتص فوتونات الضوء الأخضر والأصفر بنسب معينة فإن : 
(1) المادة هي © وتظهر باللون البنفسجي المحمر 
(©) المادة هي 7 وتظهر باللون البنفسجي المزرق 
©) المادة هي © وتظهر باللون البرتقالي المحمر 
2 عدد العناصر الأنتقالية في السلستين الأولى والثانية من عناصر الفئة 4 يساوي 
(0 20 (©19 ©21 © 18 


ظ 
(2» فى تجربة الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين في المركبات العضوية وبعد تسخين المادة العضوية مع ظ 
أكسيد النحاس يتصاعد غازثاني أكسيد الكربون وبخارالماء . أي الألوان الآتية تتكون طاقته كافيه لإثارة ا 
الإلكترونات المفردة في المستوي الفرعي 0 للنحاس من جزينات كبريتات النحاس بعد تصاعد الفازين ظ 


() الأزرق (©) البرتقالي ©) الأحمر © الأصفر 
<> يمكن الحصول علي أكاسيد الحديد الثلاثة من الحديد من خلال : 


(0) فلاكة عيفيات التكسدة () عمديتى الكسدة وعمدية اخنزال 


<> ©,5,ك ثلاثة سبائك تضم مكوناتها عناصر أنتقالية . 
4 سبيكة للنحاس مع الفضة 
8 سبيكة للحديد مع النحاس 
© سبيكة للخارصين مع الحديد 
أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيحاً 
() السبائك 4,8 يمكن التميز بينهما بإاستخدام 17101 مخفف 
(ب) السبائك 4,00 يمكن التميز بينهما بإستخدام 1101 مخفف 
(ج) السبائك .8,0 يمكن التميز بينهما بإاستخدام 1101 مخفف 


© جميع ماسبق صحيح 


الشامل فى الكيمياء 


حو ] لحا 
| 1 
]5 النا: 17 
ا لودع | 0 
0 
0 
0 


#ا الدرس الأول (التحليل الكيفي) 
ا الدرس الثاني (التحليل الكمى ) 


! 
1 
ا 
ا 
ثفلُمْلررد<ئنئُرربأأ ل ممم مي م0 ك0 


<2> ثلاثة أنابيب0 ,8 , 4 


الأنبوبة 4 تعتوي علي يوديد الفضة والأنبوبة 8 تحتوي علي كلوريد الفضة والأنبوبة © تحتوي علي بروميد 
الفضة عند إضافة محلول النشادر إلي كل منها فإنه يمكن التمييز بينها بسبب 3257 


22> أولا : ملح عند إضافة حمض الهيدروكاوريك المخفف إليه يتصاعد غاز يسود ورقة مبللة بمحلول أسيتات 
الرصاص (11 ) , وعند إضافة محلول كربونات الآمونيوم إليه يتكون راسب أبيض يذوب في الأحماض المخففة . 


الشامل فى الكيمياء 


ثانيا : يمكن التمييز بين حمض الهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك المركز باستخدام 0 
(أ) كلوريد الصوديوم (©) محلول كلوريد الكالسيوم 
©) ملح بروميد الصوديوم 5 جميع ما سيق 
>2 ثلاثة نابيب ,8 ,4 
الأنبوبة 4 تحتوي علي بروميد الفسه كتلته و 0.2 
الأنبوبة 8 تحتوي علي يوديد الفضة كتلته ع 0.2 
الأنبوبة 0 تحتوي علي كلوريد الفضة كتلته ع 0.2 


عند إضافة وفرة من محلول النشادر إلي الأنابيب الثلاثة , أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا : 


(ج) 


د 
ا 
يي الزمن 
2>» يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف للكشف عن : 
0 كيريتات الماغنسيوم (©) فوسفات الصوديوم 
2 نترات البوتاسيوم © كبريتيد الكالسيوم 
2> عند إضافة محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز إلي محلول ملح زيتريت ظ 
الصوديوم ثم إضافة محلول كلوريد الباريوم إلي الخليط الناتج يصبح لون الراسب مشابها ل م ااا 00 
(1) الراسب المتكون 2 أنبوبي تحتوي علي ملح كبريتيد البوتاسيوم مضافا إليه محلول نترات الفضت 
(9) الراسب المتكون 2 أنبوب تحتوي علي ملح يوديد الصوديوم مضافا إليه محلول نترات الفضت 
2 الراسب المتكون 2 أنبوي تحتوي علي كلوريد حديد ( !!! ) مضافا إليه محلول هيدر وكسيد الصوديوم | 


(ك) الراسب المتكون عند إمرارغاز ثاني أكسيد الكربون 2 ماء الجير لفترة طويلت 


<> عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أنبوبة تحتوي علي نيتريت الصوديوم , وبعد مدة مناسبة تم 
إضافة محلول نترات الفضة إلي محتويات الأنبوبة . 


أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا :- 


كتلي الراسب 


كتلي الراسب 
ٍ 


الزمن 


د١‎ 


كتلن الراسب 
كتلت الراسب 


الزمن الزمن 
42 أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن التغير في عدد تأكسد الحديد عند إمرار أبخرة الكلور علي الحديد 
الساخن ثم تفاعل محلول المركب الناتج مع محلول الصودا الكاوية . 


(ب) 


+42 


4 


)1( 42 
42+ 
1+ 
الزمن الزمن 
ظ 
ظ اج( ف د 3+ 
2 
1+ 
ش الزمن الزمن 
2 عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أحد الأملاح يتكون الغاز 4 وبأكسدة هذا الغازثم إذابة 


٠‏ الناتج في الماء يتكون المركب 8 , فإذا علمت أن المركب 8 يستخد للكشف عن أنيون الكلوريد , فإن الغاز م 


(0) ككلوريد الهيدروجين © ثاني أكسيد النيتروجين 


- ثاني أكسيد الكبريت © أول أكسيد الكربون 


ا الشامل في الكيمياءع 


ج> أضيف حمض الهيدروكلوريك المخفف لملح صلب صيغته الكيميانية 4701 ) فتصاعد غاز يكون مع ورقة 
مبللة بمحلول ( 1,8 ) راسب أسود فإن الأنيون (7 ) يكون : 


() أسيتات (ب) كبريتيد ©) كبريتيت (5) بيكربونات 
22> غاز: عند ذوبانه في الماء يتكون المحلول 17 وعند إضافة المحلول 1 إلي فوسفات الفضة فإنها تذوب تماما فإن 
الغار؟ هو 00 0111ظظ12 
60 ثاني أكسيد الكبريت 5 ثاني أكسيد النيتروجين 
(ج) الأمونيا (5) كلوريد الهيدروجين 
40 حمض < عند تسخينه تتكون أبخرة يمكن التعرف عليها باستخدام الغاز الناتج من تفاعل هابر بوش 
فإن الحمض 1 يستخدم لاكشف عن 1 
(1) نترات الصوديوم (ب) كبريتيد البوتاسيوم 
©) نترات الفضت (5) ب؛ج صحيح 


72> عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أنبوبة تحتوي علي نيتريت الصوديوم ؛ وبعد مدة مناسبة تم 
إضافة محلول نتيرات الفضة إلي محتويات الأنبوية . 


أي الأشكال البيانية الأتية يعتبر صحيحا :- 


كتلنّ الراسب 


الزمن 


كهدة الراست 
ب 


الزمن 


42 أي الأشكال البيانية الأتية صحيح عند إضافة وفرة من حمض النيتريك إلي مخلوط صلب مكون من 
هيدروكسيد حديد || ومسحوق النحاس بنسبة (1:1) 


(1 


كيد اللشلوفل 


الزمن الزمن 


ححيصصرع»ه 


الزمن الزمن 


أضيفت وفرة من محلول نترات الفضة إلي كل من كبريتيت وكبريتيد الصوديوم 
أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح :- 


() 


كتلنّ الراسب 
ككتلي الراسب 


الزمن 


الزمن 


ككتليّ الراسب 
8 


الزمن 


كتلي الراسب 


الزمن 
20 يمكن استخدام حمض الكبريتيك المركز للتمييز بين 200 
() حمض الهيدروكلوريك - حمض الهيدرويوديك 
(©) حمض الهيدروبروميك - حمض الهيدروكلوريك 
2 حمض الهيدرويوديك - حمض الهيدروبروميك 


زت) بيع هاسيق 


ا 
1 
ا 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
ا 
ا 
١‏ 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
١ض‏ 
' 


سم سا ماه 


3 الشامل فى الكيمياء 


22> عند إضافة محلول كلوريد الصوديوم إلي محلول أحد الأملاح يتكون راسب أبيض , وعند إضافة حمض 


الكبرينيك المركز إليه مع التسخين تتصاعد أبخرة بنية حمراء . فإن الملح هو 111ظ5 
() نترات الحديد )١!!(‏ (ب) كبر يخي الفضة 
©) ككلوريد الحديد (|!1) (3) نترات الفضت 


2 عند تسخين حمض النيتريك عند درجة 100 س , وبجمع الغاز الناتج , وتبريد أبخرة هذا الغا يصبح لونه 


ووهوهوهوووووووة 


() عديم اللون (ب) بني محمر ©) أصفر باهت (5) أحمر 
52> عند إضافة محلول ملح نيتريت البوتاسيوم إلي برمنجنات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك المركز فإن 
أيون المنجنيز نتعدث له 0 
(أ) عمليج أكسدة (7) عملي اختزال 
©) عمليجّ تعادل () لا يتغير تركيبه الإلكتروني 


4 إذا علمت أن , 1017:0 عامل مؤكسد قوي , فإن لون , 11170 المحمضة يختفي عند إضافتها إلي محلولي .... 


0 ,50ع7 - ب0تقهلل  )©‏ 50ء7 - ب 0انولل 
© ,(م50)رءظ - هالول () ,(م50)ء5 - روالملة 
12> خليط من ملحي فوسفات وكبريتات الباريوم كتلته ع 0.8 بنسبة ( 1 : 1 ) تم إضافة حمض 
الهيدروكلوريك المخفف إليه , ثم فصل الراسب المتكون فوجد أن كتلته - 5 
0 ع0.2 9 0.4 © 0.3 ع 0.8 


22> أي العمليات الآتية أحد نواتجها هو غاز يعكر ماء الجير الرائق : 
() إضافت حمض الهيدروكلوريك إلي ملح كربونات البوتاسيوم 
(ب) تسخين خام السيدريت بمعزل عن الهواء 


©) تسخين محلول بيكربونات الماغنسيوم تسخينا شديدا 


© جميع ما سبق 
72> يستخدم حمض الكبريتيك للتعرف علي أيونات 52 
(3) الكلوريد والنحاس () الفوسفات والكالسيوم 
(ج©) البروميد والحديد (|1) (د) الكالسيوم واليوديد 
ال 0 0 


1 


<> غاز4 عند أكسدته يتكون الغاز8 , وعند إمرار الغاز8 خلال ماء الجير فإنه يتعكر 
أي الاخنيارات الآتية يعبر عن 4 : 


(0) عامل مؤكسد (ب) يمكن الكشف عنه باستخدام النشادر 
©) عامل مختزل (5) بءج معا 


أربعة اناييب 2 , © , 8 , 4 
الأنبوبة 4. تمتوي علي قطعة حديد أضيف إليها حمض الكبريتيك المركز وتم تسخين محتويات الأنبوبة 
الأنبوبة 8 تحتوي علي قطعة من كبريتات الحديد (11 ) تم تسخينها تسخينا شديدا 


الأنبوبة © تحتوي علي ملح يكون راسب أبيض لا يتأثر بالضوء مع محلول نترات الفضة أضيف إليه وفرة من 
حمض الهيدروكلوريك المخفف 


الأنبوبة 7 تحتوي علي ملح يزيل لون اليود البني أضيف إليه وفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف 
فإنه يتكون غاز يمكن الكشف عنه بإمراره خلال محلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض 


الكبريتيك في 0"0ظ 
(أ) ثلاثت أنابييب منها (ب) أنبوبت واحدة 
2©) أربعت أنابيب منها (د) أنبوبتين منها 


2> أي العمليات الآتية يكون أحد نواتجها ملح شحيح الذوبان في الماء أبيض اللون : 
(1) إضافجّ حمض الهيدروكلوريك إلي ملح كبريتيت الصوديوم 
(ب)إضافج محلول نترات الفضت إلي ملح كبريتيت البوتاسيوم 
©) إضافت محلول كبريتات الماغنسيوم إلي ملح كربونات الصوديوم 
(د) بج صحيح 


2» عند إضافة كمية وفيرة من حمض الكبريتيك المركز إلي أنبوبة تحتوي علي خليط من ملحي كلوريد 
5 ويوديد الصوديوم . ووضع ورقة مبللة بمحلول النشا عند فوهة الأنبوبة , فإن الورقة تتأثر بسبب 52 


0 تفاعل حمض الكبريتيك المركز مع ملح كلوريد الصوديوم 


(ج) تفاعل ملح يوديد الصوديوم مع حمض الكبريتيك المركز وتصاعد غاز عديم اللون 


١‏ (ب) تفاعل ملحي الكلوريد واليوديد معا لأن حمض الكبريتيك المركز يعمل علي خفض طاقن التنشيط 
| (ه) حمض الكبريتيك المركزيؤكسد أحد الملحين ويحوله إلي أبخرة ملونت 


الشامل فى الكيمياء 


2> اربعة أناييب2 ,© ,8 , 4 
تحتوي الأنبوبة 4 علي ملح كربونات الحديد 11 
وتحتوي الأنبوبة 8 علي محلول بيكربونات الماغنسيوم 
وتحتوي الأنبوبة ) علي حمض النيتريك 
وتحتوي الأنبوبة 7 علي ملح كربونات الماغنسيوم 
أي من محتويات الأنابيب الأربعة يتأثر بالحرارة : 
0 صقرم 2 © ,م © 0,8 رم © طر6ر8 
4 عند إضافة محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز إلي محلول نيتريت الصوديوم , 
ثم إضافة محلول كلوريد الباريوم إلي الأنبوبة التي تحتوي كليهما . 
أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن ذلك تعبيراً صحيحا : 


كتلنّ الراسب 


الزمن الزمن 


كلن الراسب 


الزمن الزمن 


لوو 5 لصويو 0 ع 
2 0 


١(‏ المادة لهي #حسييييد 3-0202 سيييكة 000002020202020 *للى غيم 
(0) الكبريتيت ١١‏ ©)الكبريت ©) الكلور (2) الكبريتيد ١‏ 
() المادة 7 تعبر عن 220 ظ 
(أ) صلب (©) غاز (ج) محلول (5) سائل ْ 


(؟)يمكن الكشف عن الكايتون ف الرا اسب الأسود باستخدام 5210 
(850,0 مركرز 9) #101مخفف 2 د 
<> عند إضافة محلول كبريتات الماغنسيوم الي محلول ملح يتكون راسب أبيض علي البارد , وعند إضافة محلول 
النشادر إليه يتكون راسب أبيض جيلاتيني فإن الملح هو 5 5# 
(0) كبريتات الحديد (!1) (7) بيكربونات الألومنيوم 
(ج) فوسفات الكالسيوم ” (د) كربونات الألومونيوم 
22 أي المركبات الآتية لا يذوب في الماء : 
() كربونات الكالسيوم (ب) كلوريد الفضاتّ 
2 بيكربونات الماغنسيوم © أب صحيح 
2 يمكن التميبز بين ورقتي ترشيح إحداهما مبللة بمحلول خلات الرصاص والأخري مبللة بمحلول النشادر 
باستخدام 25220 


0 الأبخرة الناتجنّ عن إضافر حمض الكبريتيك المركز إلى ملح كلوريد الصودبيوم 
() غازثاتي أكسيد الكبريت 


2 غاز كبريتيد الهيدروجين 


(ك) أءج صحيح 
«<:> عند إضافة وفرة من محلول الصودا الكاوية إي محلول كلوريد حديد ١١|‏ وبفصل المادة الصلبة وتسخينها 
عند درجة 3000 س يتكون .... 
49 أكسيد حديد مغناطيسي (©) أكسيد حديد 111 
©) أكسيد حديد 11 (3) كلوريد حديد 111 
........... يذوب في حمض النيتريك . 
69 فوسفات الفضن 
() يوديد الفضت 
©) كلوريد الفضت 
© بروميد الصوديوم 
1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا سي ا سس ا 2 


2 أي من الاختيارات الآتية يعبر عن مخلوط يمكن فصله باستخدام الماء : 
() هيدروكسيد الألومنيوم - هيدرو كسيد حديد 11 
(7) كبريتات الباريوم - كبريتيد الفضت 
© فوسفات الفضة- يوديد القضت 
() لاشئ مماسبق 


72> ادرس الجدول الآتي : 


عند ارتباط أحد الشقوق من العمود 4 مع أحد الشقوق من العمود 78 فإن أقصي عدد من الأملاح شحبحة الذوبان 


في الماء يمكن أن يتكون يساوي 5*5 
200 © 4 © 1 ( 3 


> أي من العمليات الكيميائية الآنية يتم في وسط قيمة 27م له أقل من 7 
() أكسدة الإيثين بواسطت برمنجنات البوتاسيوم 
(ب) الكشف عن تعاطي السائقين للكحولات 


6 الكشف عن وجود النحاس 2 أحد الأملاح باستخدام الغاز المتصاعد من أنبوبت تحتوي علي ملح 
كبريتيد الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك ا مخفف 


© ب ج معا 
أولا : عند إضافة محلول نترات الفضة إلي محلول املح يتكون راسب أصفر يذوب في محلول النشادر, وعند 
إضافة محلول النشادر الي نفس المحلول يتكون راسب بني محمر فإن الملح هو 21770 
(0) كبريتيد الكالسيوم (©) يوديد الحديد (!|1) 
3) نترات النحاس (|1) (5) فوسفات الحديد ( !|1 ) ْ 
0< الشامل فى الكيمياء :1 جم ااا 


ثانيا : أي العبارات الآنية صحيحة : 


() للتمييز بين بيكربونات الصوديوم وبيكربونات البوتاسيوم يمكن استخدام الماء 
© يستخدم محلول نترات الفضتٌ فقط للتمييز بين فوسفات ويوديد الصوديوم 


©) للتمييز بين أي ملحين من الأملاح التي تحتوي علي أحد أنيونات حمض الهيدروكلوريك المخفف 
يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف ماعدا أملاح الكربونات والبيكريونات 


(5) يمكن استخدام كبريتات حديد ( || ) تم تحضيرها منن فترة طويلتّ 2 تجربن الحلقت البنية 


> قام أحد الطلاب بإضافة كاشف هيدروكسيد الآمونيوم إلي محلول ملح من أملاح الحديد || فتكون راسب 
لونه مختلف عن اللون المتوقع , فإن السبب المحتمل لذلك هو أن 0 


(1) الكاشف المستخدم خطأ 
(ب) الكاشف قاعدة قويت 
() التفاعل يحتاج إلي تسخين 
() الملح مخلوط بأملاح أخري 
42> ملح صلب ]< عند تسخينه في الهواء يتكون أكسيد حديد (111 ) فإن محلوله الماني يمكن التعرف علي 


(أ) محلول النشادر وحمض الهيدروكلوريك المخفف 
(ب) محلولي كلوريد الباريوم والصودا الكاوين 
©) حمض الكبريتيك المركز وحمض الهيدروكلوريك المخفف 


() محلول الصودا الكاويج وحمض الكبريتيك المركز 
72> يمكن التميبزبين محلولي كلوريد الصوديوم وكلوريد الألومنيوم باستخدام : 
() حمض الهيدروكلوريد 
(©) محلول الصودا الكاويت 
©) المحلول المائي للغاز الناتج من تفاعل هابر بوش 


() ب؛ج صحيح 


و الشامل فى الكيمياء 


> أنبوبتين 7 , ع[ الأنبوبة ع[ تحتوي علي برادة الحديد والأنبوبة 7 تتمتوي علي مسحوق كبريتيد النحاس 11 
أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح عند إضافة وفرة من حمض النيتريك المركز علي كل منهما : 


الكتلج الضصلدة 
2 


الكتلنّ الصلبت 
نيا 


الزمن الزمن 


<> يستخدم حمض الهيدروككلوريك المخفف للكشف عن : 
(1) ثلاثت أنيونات تحتوي علي عنصر الكربون 
() ثلاث أنيونات تحتوي علي عنصر الكبريت 
©) ثلاث أنيونات تحتوي علي عنصر النيتروجين 


(© ثلاث أنيونات تحتوي علي عنصر الفوسفور 


الكتليّ الصلبنّ 


الكتلسّ الصلبت 


4 عند إضافة حمض الكبريتيك المخفف إلي محلول الملح يتكون راسب أبيض , وعند إضافة محلول نترات 


الفضة إلي نفس المحلول يتكون رسب أبيض يتأثر بالضوء. فإن الملح هو 922727016 
(أ) كنوريد الحديد ( || ) (9) كربونات الحديد ( || ) 
(ج) كبريتات الكالسيوم (د) كلوريد الكالسيوم 
2« عند إضافة كربونات الكالسيوم الصلب إلي ماء مذاب فيه ثاني أكسيد الكربون فإنها 0 


(0) لاتدوب 
(ب) تذوب ثم تترسب مرة أخري 
©) تذوب 


© يزداد تركيز أنيون الكربونات 2 المحلول 


1 


<> محلول عديم اللون حجمه 7:1 10 تم تقسيمه علي أنبوبتين 8 , 4 أضيف إلي محتويات الأنبوبة 4 وفرة من 
محلول نترات الفضة فتكون راسب أبيض , وأضيف إلي محتويات الأنبوبة الثانية حمض كبريتيك فتكون 


راسب أبيض فإن ملح هذا المحلول هو 5250 
(أ) كلوريد الصوديوم (ب) كلوريد الباريوم 
©) كلوريد حديد )١|(‏ (د) كلوريد الألومنيوم 
<> يمكن التمييزبين حمض النيتريك المركز , وحمض الكبريتيك المركز باستخدام : 
600 قطعن حديد 
(ب) بالتسخين 


©) بإمرار غاز كبريتيد الهيدروجين ب كل منهما 
() أب صحيح 


50> أنبوبتين 8 , 4 الأنبوبة 4 تمتوي علي و 0.39 من فوسفات الفضة والأنبوبة 8 نتحتوي علي ع 0.69 من 
كلوريد الفضة . أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا عند إضافة وفرة من محلول النشادر إلي كل منها . 


)1( 5 2 اد 5 
|| 
1 اج 
١‏ 7 8 
3 
1 ي 4 
الزمن الزمن 
ادرس محتويات الأنابيب الثلاثة الآتية ) ,4,8 محلول اتحلول محلول 
١‏ 5006 كلوريد كلوري الصودا 
يمكن الحصول علي اكسيد حديد ||| عن طريق إضافة حديد 11 حديد 1 الكاوية 
محتويات الأنبوبتين ........ ثم معالجة الناتج بالطرق 6 28 4 
الكيميانية المختلفة . 


ظ © 4-8 5 فك 5 مه 


4 الشامل فى الكيمياء 


42> عند إمرارغازثاني أكسيد الكبريت خلال محلول ثاني كرومات بوتاسيوم محمض بحمض الكبريتيك فإن 
الكروم 5077ظ5 


(0 يحدث له اكسدة لزيادة شحنته الموجبتّ 


(ب) يحدث له اختزال لنقص شحنته الموجبتّ 
(ج) لا تتغير شحنته 4 طرخ معادلت التفاعل الموزونت 
(د) لا توجد إجابج صحيحت 


72> غاز عند أكسدته يتكون الغاز 1 وعند إمرار الغاز”7 خلال أنبوبة تحتوي علي الماء النقي يتكون المركب 


7 وعند إضافة قطعة من النحاس إلي المركب 7 تتكون أبخرة من الغاز 7 فإن الغازخ: هو ا 
() أول أكسيد الكربون (ب) ثاني أكسيد النيتروجين 
(ج) أكسيد النيتريك (د) ثاني أكسيد الكربون 
2 أولا : يمكن التمييز بين ملحي كربونات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم باستخدام 0 
(1) حمض الهيدروكلوريك المخفف (ب) حمض النيتروز 
(ج) ملح كلوريد الصوديوم (د) جميع ماسبق 
ثانيا : ملح عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم اليه يتتكون راسب بني محمر , وعند إضافة حمض 
الكبريتيك المركز اليه مع التسخين تتصاعد أبخرة بنية حمراء . فإن الملح هو ا 
(1) كبريتات الكالسيوم (9) كبريتيد حديد )١|(‏ 
©) نترات حديد (!!1) (د) فوسفات الألومنيوم 


د أي من العمليات الكيميانية الآتية تؤدي إلي تصاعد غازثاني أكسيد الكبريت : 
60 إضافيّ حمض الكبريتيك المخفف إلي برادة الحديد , ثم تسخين المركب الناتج تسخينا شديدا 
(2) إضافت حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي ملح كبريتيت البوتاسيوم 
- إضافيّ كاشف المجموعد التحليليتّ الأولي إلي ملح ثيوكبريتات الفضت 


© جميع ما سبق 
2 حمض الكبريتيك المركز يعتبر عامل مؤكسد قوي لجميع ما يلي ماعدا 508”ظ 
(1) بروميد الهيدروجين (7) كبريتات الحديد )١|(‏ 
(ج) كلوريد الهيدروجين (د) يوديد الهميدروجين 
الشامل فى الكيمياء 5 0 


ظ 
١‏ 
ظ 
أ 
ظ 
< 
ظ 
أ( 
ظ 
أ 
ْ 


1 


(4 عند تفاعل محلول كبريتات النحاس مع غاز 1, في وسط حامضي تكون راسب إسود , وعند تفاعل محلول 


نترات الفضة مع محلول 8 تكون راسب إسود أيضا فإن 8 , 4 هما 0 
0 عظقعلة: 8 - 4:60 © تعلة :8 - 4:15 
© كيلا :8 - 4:15 01هلة :8 - ,4:50 


2< أضيف كاشف المجموعة التحليلية الأولي إلي أنبوبة نتحتوي علي أحد الأملاح ( 1 ) وتم جمع الغاز المتصاعد 
وتم إمراره خلال أنبوبة نتمتوي علي محلول أحد أملاح حمض الكبريتيك ( 7 ) مضافا إليه قطرات من حمض 


الهيدروكلوريك فتكون راسب فإن المحلول ( 77 ) لأحد كاتيونات 570 
(1) الجموعت التحليليت الثالذت ©) المجموعت التحليليت الثاني 
(ك) لتسموعة اتكحنبانية الكافسة (ك) المجموعت التحليلين الأولي 


<> أجري طالب تجربة فنصحه زميله بجمع الغاز المتصاعد عند فوهة الأنبوبة لامكانية استخدامه في الكشف 
عن كاتيون النحاس .فإن التجرية التي كان الطالب يجريها هي 5 


(0) تفاعل حمض الكبريتيك المركز مع ملح كلوريد الصوديوم 

(©) تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع ملح كبريتيد البوتاسيوم 

ج تفاعل حمض الكبريتيك المركز مع ملح نترات الصوديوم 

(ك) تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع ملح كربونات الصوديوم 


2< عند الكشف عن أنيونات حمض الهيدروكلوريك المخفف يستخدم .... ( 1 ) .... , بينما عند الكشف عن 
الكاتيونات يستخدم .... ( 2 ) .... 


١ محلول‎ 


> 4 مركب عضوي و8 مركب غير عضوي , وعند إضافة المركب0 إلي المركب 4 يتكون لون بنفسجي , 
٠‏ وعند إضافة المركب0 إلي المركب 8 يتكزن راسب بني محمر 


أي الاختيارات الآتية صحيح : 
(1) 8 يوديد صوديوم » 4 ملح حامضي (009 ملح حامضي ؛ 4 مركب قاعدي 


©) 8 مركب قلوي ؛ 4 مردكب حامضي (د) اليسمحلوق غاز 2 اقافء قرمادة ساكل 


الشامل فى الكيمياء 


<> الشكل البياني المقابل يعبر عن إضافة محلول هيدروكسيد 
الصوديوم إلي عدة أنابيب اختبار مختلفة . 


4 
() إذا كانت الأنبوبة تحتوي علي محلول كلوريد حديد 117 فإن - 
التفاعل ينتهي عند النقطة 000 ليأ إل 
800 © 4 ج62 
(ب) ينتهي التفاعل عند النقطة (4) إذا كانت الأنبوبة تحتوي 5 
علي 00 
(0) كدوريد حديد )١!(‏ () كلوريد الأ لومنيوم 
©) كلوريد حديد )١|!(‏ 
<> عند جمع مركب الحلقة البنية وتسخينه يتكون ا 
() غازلونه بني محمر- قاع الأتبوبز (©) غازيسود ورقتمبللة بمحلول خلات الزققاض 


(2) أبخرة بنيج حمراء عند فوهت الأنبوبت ١‏ (2) غازلونه أخضر# قاع الأنبوبة 


22 ملحين ( 76 4 ) و(7 4 ) يمكن الكشف عن الأيون 4 باستخدام حمض الهيدروكلوريك المخفف , وعند 


الكشف عن الأيون )7 والأيون 7 تكونت رواسب صغراء اللون فإن الأيون 4 يحتمل أن يكون 0000 
(أ) كاتيون الرصاص (ب) كاتيون الألومنيوم 
(©) كاتيون الفضت (3) كاتيون الكالسيوم 


> عينة من فوسفات الباريوم ثم إضافة حمض النيتريك إليها . أي الأشكال البيانية الآتية صحيح . 


0) 


الزمن : 

[ !٠ 0  ” م مالا‎ 

1 1 ئ 

الزمن الزمن ظ 

> الشامل فى الكيمياة اننا ااا لوم ايل 


22> أولا : ملح عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إليه مع التسخين تتصاعد أبخرة برتقالية تصفر ورقة مبللة 
بمحلول النشا , وعند إضافة محلول النشادر إليه يتتكون راسب أبيض جيلاتيني . 


(0) ككلوريد النحاس (||) (7) بروميد الألومونيوم 
(ج) يوديد الكالسيوم (5) كبريتات الألومنيوم 
ثانيا : يمكن التمييز بين ملحي هيدروكسيد الألومنيوم وهيدروكسيد الحديد (111 ) باستخدام 55 
() محلول النشادر (ب) محلول الصودا الكاويت 
© الماء (5) أءب صحيح 
«7»> يتكون راسب إسود عند إمرار غاز كبريتيد الهيدروجين خلال 56 
(0) محلول نترات الفضت (ب) محلول أسيتات الرصاص 
©) محلول كلوريد الصوديوم (د) أب معا 
77> عملية تحول جزيئات حمض النيتروز إلي حمض النيتزيك تعبر عن عملية 525352 
(1) انحلال حراري (ب) اختزال 
©) أكسدة () أءج صحيح 
«2> أي من الاختيارات الآتية يذوب في حمض النيتريك : 
(1) فوسفات الباريوم (ب) هيدروكسيد حديد 17 
©) قطعتّ نحاس () جميع ماسبق 
<> يمكن التمييزبين غازي ثاني أكسيد الكبريت وغاز كبريتيد الهيدروجين باستخدام 0 


69 محلول ثاني كرومات بوتاسيوم محمضيّ بحمض الكبريتيك المركز 
(ب) محلول كبريتات النحاس مضافا إليه قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف 


2) محلول أسيتات الرصاص 


١‏ © جميع ماسبق 
22> جزء من سبيكة النحاس الأصفر أضيف إليها وفرة من حمض الهيدروكلوريك , ثم تم فصل المادة الصلبة 
المتبقية من السبيكة , وأضيف إليها حمض النيتريك فيتكون 0 


١ 

١ 

ِ 

إ . 32 5 ِِ 3 

: (1) غازعديم اللون (ب) أبخرة برتقاليت (ج) أبخرة بنينّ حمراء (د) أبخرة زرقاء 
| 

١ 

ل 


ف الشامل فى الكيمياء 


22> عند التعرف علي ملح نترات الفضة فإن يلم تفاعل نترات الفضة مع 00 
() حمض الهيدروكلوريك المخفف 
(ب) حمض الكبريتيك المركز 


(2) كبريتات حديد محمضنّ بحمض الكبريتيك 


(5) جميع ماسبق 
2> اذا كان لديك مخلوط من كبريتات الباريوم وفوسفات الباريوم أي مما يأتي يعتبر صحيح . 
(0) يمكن فصل كل منهما عن الآخر بإضاف حمض الهيدروكلوريك المخفف والترشيح 
(ب) يمكن فصل كل منهما عن الآخر بإضافت الماء المخفض والترشيح 
©) كبريتات الباريوم لا يذوب 4# الماء ويذوب 2 حمض الهيدروكلوريك المخفف 
(5) فوسفات الباريوم يذوب # الماء ويذوب ‏ حمض الهيدروكلوريك المخفف 
2 أي من التجارب الآتية يمكن التعرف عليها بدون تسخين : 
() حمض الكبريتيك المركز مع نترات الصوديوم 
(ب) حمض الهيدروكلوريك المخفف مع كربونات الصوديوم 


(ج) حمض الهيدروكلوريك المخفف مع نترات الصوديوم 


(ه) بج صحيح 

:> تستخدم أبخرة اليوم للتعرف علي 5 
(0) ملح ثيوكبريتات الصوديوم (ب) محلول النشادر 
(ج) محلول النشا (©) أءج معا 

> عند إضافة قطعة من النحاس إلي حمض النيتريك المركز فإن 5200 


(0 يحدث أكسدة لأيونات النحاس 
(ب) يحدث اختزال لذرات النحاس 
(2) يحدث أكسدة لدذرات النحاس 


(د) يحدث اختزال لأيونات النحاس 


2 مخلوط يتكون من كربونات كالسيوم وييكربونات كالسيوم بنسبة (1:1) أضيف إليه وفرة من لماء 
أي الأشكال البيانية الآتية صحيح . 


(0) 


كتلي المخلوط 


كتليّ المخلوط 


الزمن الزمن 
22 عند إضافة محلول كلوريد الباريوم الي محلول ملح يتكون راسب أبييض يذوب في حمض الهيدروكلوريك 
المخفف ؛ وعند إضافة محلول كربونات الآمونيوم إلي محلول نفس الملح يتكون راسب أبيض . 


(0) «فوسقات الحديد [1]1) (9) كبريتات الألومنيوم 
©) فوسفات الكالسيوم (3) كربونات الألومنيوم 
42 يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف للكشف عن كل من 20 


() أنيون الكبريتات - كاتيون الفضت 
() كاتيون الكالسيوم - أنيون الكربونات 
(2) أنيون الكبريتيد - كاتيون الزئبق 
(© كاتيون النحاس 11 - أنيون الكبريتيت 


مخلوط صلب يتكون من هيدروكسيدات ألومنيوم وحديد 11 ) وحديد (111 ) , إذا علمت أن 96 40 من 
3 كتلته هيدروكسيد الومنيوم 


أولا : أي المواد الآتية يمكن إضافته إلي المخلوط لتصبح الكتلة الصلبة المتبقية به تساوي صفر تقريبا 


66ج جهن ووووهوهووو 


(2) محلول النشادر 
(3) محلول الصودا الكاويت 


ثانها:: أي المواد الآتية يُمكن إضافته لتصبح الكتلة الصلبة المتبقية 6096 من كتلة المخلوط ل 


60 اللاء © محلول النشادر 
©) حمض الهيدروكلوريك © محلول الصودا الكاويي 


<> يمكن التمييز بين نيتريت صوديوم ونترات صوديوم باستخدام : 
(أ) حمض الهيدروكلوريك المخفف (2) محلول نترات الفضات 
©) الماء () أءج معا 
<< أولا : ملح عند إضافة محلول كربونات الأمونيوم إليه يتكون راسب أبيض , وعند إضافة محلول نترات الفضة 


إلي محلول الملح يتكون راسب أبيض يتحول في الضوء إلي اللون البنفسجي . فإن املح هو 0ك 
0 كلوريد كالسيوم 


() كبريتات الومنيوم 
2 نثرات كالسيوم 
(3) يودود لتحانن (11) 
ثانيا : أي العبارات الآتية لا تعتبر صحيحة , 
(1) يمكن التمييزبين ملحي كلوريد الكالسيوم ونيتريت الكالسيوم باستخدام حمض الهيدروكلوريك الخفف 
(9) يمكن التمييز بين ملحي كبريتات الصوديوم ويوديد الصوديوم باستخدام محلول نترات الفضت 
2 يمكن التمييز بين ملحي كربونات وبيكربونات الصوديوم باستخدام الماء 
© أءب صحيح 
<> يستخدم غازالنشادر للكشف عن : 
0 الأبخرة النلقجة هن تسكين حمسن الترتريك 
(©) الأبخرة الناتجتّ من تسخين حمض الكبريتيك 
9 الأيشرة الناعب وان سكين عيش الهرد ورين 


(2) الأبخرة الناتجت من تسخين حمض الكربونيك 


7 أنبوبة اختبار تحتوي علي محلول بيكربونات الحاسيوم أضيف اليه محلول كبريتات الماغنسيوم وعند الزمن 
(1) تم تسخين محتويات الأنبوبة . أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح : 


الكتليّ الصلبت 
الكتلت الصلبن 
الكتليّ الصلي 


الزمن 2 الزمن 3 
4 8 
«:»ادرس محتويات الأنابيب الآتية : 


. 
© بي 
لع 


هيدرو وكسيد هيدرو كسيد هيدرو دكسيد) هيدر وكسيد هيدر وكسيد 
آمونيوم صوديوم حديد 111 حديد 11 آلومنيوم 


أي من الأختيارات الآتية صحيح : 
0 تسخدم محتويات الأنبوبين 7 للتمييز بين 4,18 
(2) تسخدم محتويات الأنبوبت (1 للتمييز بين 1,0 
©) تسخدم محتويات الأنبوبت 5 للتمييز بين 0,4 
() تسخدم محتويات الأنبوبت 1 للتمييز بين 8,4 


يمكن استخدام ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز في 
الحشف عن الغاز المتصاعد عند فوهة أنبوبة تحتوي علي 00 


(0 اشريط من افخارصين مع عمش البيدروكفور يف الشف 
() برادة حديد مع حمض الكبريتيك المركز الساخن 
2 حمض الهيدروكبريتيك مع قطعت من الماغنسيوم 


(د) حعضن الغبريتيف الركر مع مخلول ملم العتعام 


(3> أضاف طالب حمض الكبريتيك المخفف إلي برادة الحديد وبعد عدة أيام قام بإضافة محلول النشادر إلي 


محتويات الأنبوية فتكون راسب 50 
() أبيض مخضر (7) أصفر (©) بني محمر (5) لا توجد إجابج صحيحت 
72> عند ذوبان هيدروكسيد الآللونيوم في محلول الصودا الكاوية فإنه يسلك سلوك اه 
(0) القلوي (©) الملح ©) الحمض (5) بحاقيوة 


<> عند إضافة محلول نترات الفضة إلي محلولي الملحين 8 , .تكون راسب ]7 في حالة محلول الملح 4 يذوب 
بسرعة في محلول النشادر المركز , وتكون راسب 1 في حالة محلول الملح 8 يذوب ببطء في محلول النشادر 
المركز فإن الراسبين 1 , 6[ هما 

الا الا ا 

كلوريد فضت 

كاوريد فضت 


26 لو 2 كر 


<> عند إضافة محلول الصودا الكاوية إلي محلول املح يتكون راسب بني محمر , وعند إضافة محلول نترات 
الفضة إلي نفس المحلول يتكون راسب يذوب ببطء في محلول النشادر 


(0) بروميد الحديد (111) (©) كلوريد الكالسيوم 
©) نترات النحاس (11) (3) بروميد الكالسيوم 
أي العبارات الآتية صحيحة : 
(أ) يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف للتمييز بين ملحي نيتريت الصوديوم ؛ وكبريتيد الصوديوم 
(©) يمكن التمييز بين بيكربونات الماغنسيوم وبيكربونات الكالسيوم باستخدام الماء 
7©) يستخدم حمض الهيدروكلوريك للتمييز بين كربونات وبيكربونات البوتاسيوم 


(5) عند إمرار غاز كبريتيد الهيدروجين خلال محلول نترات الفضّ يتكون راسب أصفر 


0 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
يغ‎ 
١ 
1 
0 
1 
0 
١ 
0 


ع حم 


ام اربعة أنابيب 1 ,0 ,8 ,4 


الأنبوبة 4. تحتوي علي ملح نيتريت الصوديوم أضيف إليه محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف حتي نمام 
التفاعل , ثم أضيف محلول نترات الفضة إلي محتويات الأنبوبة 


الأنبوبة 8 تعتوي علي محلول كبريتات الألومنيوم أضيف إليه محلول الصودا الكاوية حتي تمام التفاعل , ثم 
أضيف المزيد من الصودا الكاوية إلي محتويات الأنبوبة 


الأنبوبة ) تحتوي علي محلول ملح كبريتات الصوديوم أضيف إليه محلول كلوريد الباريوم حتي تمام التفاعل 
ثم أضيف حمض الهيدروكاوريك المخفف إلي محتويات الأنبوبة 


الأنبوبة 1 نتحتوي علي محلول بروميد الصوديوم أضيف إليه محلول نترات الفضة حتي تمام التفاعل , ثم أضيف 
محلول برمنجنات البوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك إلي محتويات الأنبوبة 


فإن الأنابيب التي تحتوي علي راسب له نفس اللون هي ل 
00 طر8 © ,2م © 5ط ,6 0 4,6 
4 عند إضافة وفرة من محلول الصودا الكاوية إلي محلول كبريتات الألومنيوم : 


(0) يتكون راسي يان عحسر (©) يتكون راسب أبيض جيلاتيني 
2 يتكون راسب أبيض مخضر (5) لايتكون راسب 
7 عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إلي أحد الأملاح تكونت أبخرة تزرق ورقة مبللة بمحلول النشا , فإنه 
يمكن استخدام محلول من هذه الأبخرة للتعرف علي وجود 211111 


(1) أحد أملاح الصوديوم يكون راسب أبيض مع محلول نترات الفضتّ 

(©) أحد أملاح الصوديوم يكون راسب أصفر معلق عند إضافت حمض الهيدروكلوريك المخفف 
©) أحد أملاح الصوديوم يكون راسب يذوب ببطء 2 محلول النشادر مع محلول نترات الفضتّ 
(ك) احد أملاح الصوديوم يكون راسب أصفر يذوب 2 محلول النشادر مع محلول نترات الفضت 


للتميبز بين كلوريد حديد ||| وكلوريد الألومنيوم يمكن استخدام : 


25 () محلول النشادر (9) حمض الهيدروكلوريك 

1 ©) الماء (5) التسخين 

4 يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف للكشف عن أيوني 000 

5 () الكبريتيد والكالسيوم (2) الألومنيوم والفضت 
©) الرصاص والنيتريت (2) الكربونات والنحاس 


3907 الشامل فى الكيمياء 


أي من الأملاح الآتية يمكن التمييز بينها باستخدام لماء : 
(1) هيدروكسيد الحديد 11 - كبريتات الباريوم(ب) بيكربونات البوتاسيوم - هيدر وكسيد حديد 111 
32) كلوريد حديد 111 - كبريتات حديد 11 (© لا توجد إجابن صحيحد 


<> أنبوبة تحتوي علي خليط من محلولي نتيريت صوديوم ونترات صوديوم عند إضافة برمنجات البوتاسيوم 
محمضة بحمض الكبريتيك إليها أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح : 


ا 1 
٠ (1)‏ : 
- : 
2 
2 2 
الزمن 
د 
اج( 1 (د) 
6 
5 
2 
الزمن الزمن 


يمكن التمييز بين حمض الهيدروكلوريك المخفف وحمض النيتريك المخفف عن طريق : 
() تسخين كل منهما (ب) محلول نترات الفضات 
(ج) قطعتّ نحاس (د) جميع ماسبق 


خلبط كتلته ع 4 يحتوي علي 90 50 من كتلته يوديد فضة , ويحتوي علي 90 40 من كتلته بروميد فضة 
ويحتوي علي 90 10 من كتلته كلوريد فضة عند وضع الخليط في محلول النشادر لفترة طويلة ثم فصل 


2 تر كيز ,170( 


الراسب المذدكون يصبح كدلته ا 
6 ع 0.2 (© + 0.8 © 28 © 71 


<:» عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إلي ملحين تصاعد مع أحدهما الغاز]ة الذي يصفر ورقة مبدلة بمحلول 1 
النشا . ومع الآخر تصاعد الغاز7 يزرق ورقة مبللة بالنشا 


فإن الغازين هما 0 
م2 (و)2 4 
“ براه لا + 3011 6 1 ياه 2 


د 

5 

م 

3 

9 
ٍ 

3 

دنا 

بم 
0 


<> أولا: يستخدم كاشف يزول لونه عند الكشف عن أنيونات ...... 5 
(1) اليوديد والثيوكبريتات © البروميد واليوديد 
©) النيتريت والثيوكبريتات (د) النترات والنيتريت 
ثانيا : أحد الغازات الآتية له رائحة كريهه هو 5575 
(0) ثاني أكسيد الكبريت (7) أكسيد النيتريك 
2 بروميد الهيدروجين © كبريتيد الهيدروجين 
(» يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف للكشف عن : 
(1) فوسفات الباريوم (2) ثيوكبريتات الصوديوم 
©) نترات الرصاص 11 (© جميع ماسبق 
<> للكشف عن كاتيونات المجموعة التحليلية الثانية تكون قيمة 11( للوسط قبل تكوين الراسب 20508 
(0) آاكبرمن7 ©) أقل من7 ©) تساوي7 
9 أي من الأملاح الآتية يتشابه تفاعلها مع الضوم : 
(أ) كبريتيت الفضّ - فوسفات الفضدن <١‏ ج) بروميد الفضين - كبريتيد الفضتّ 


©) كبريتات الباريوم - كربونات الكالسيوم (3) هيدروكسيد حديد 111 - يوديد الفضتّ 
12> أولا: للتميبزيين حمضي الكبريتيك والنيتريك المركزين يستخدم 52200 
() إضافت قطعرّ حديد إلي كل منهما مع التسخين 


©) إضافت قطرات من كل منهما إلي أنبوب تحتوي علي خليط من كبريتات حديد ( || ) حديثن 
التحضير ومحلول نترات الصوديوم 


©) بالتسخين 

© جميع ما سبق 

ثانيا : ملج عند إضافة حمض الكبريتك المركز إليه يتكون أبخرة تزرق ورقة مبللة بمحلول النشا , وعند 
إضافة حمض الكبريتيك المخفف إلي محلول الملح يتكون راسب أبيض فإن الملح هو 5201118 

() ككلوريد الفضت (2) يودي الالومنيوم 

3) يوديد الكالسيوم (2) كدوريد حديد (11) 


0 علي الشامل فى الكيمياء 


<> يمكن التميبزيين حمض الكبريتيك المركز وحمض الهيدروكلوريك المركز عن طريق : 
(0) إمرار غاز بروميد الهيدروجين ذ كل منهما 
(ب) بإمرار بخارالماء ‏ كل منهما 
(ج) بإمرار غازيوديد الهيدروجين ذ كل منهما 


() أءج صحيح 
2 عند إضافة محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك إلي كبريتات الحديد (11) , ثم 
إضافة محلول النشادر إلي محتويات الأنبوبة فإنه 5ظشظ5 
60 لا يحدث تفاعل 


© يتكون راسب بيني محمر 
©) يتكون راسب أبيض يتحول إلي أبيض مخضر عند تعرضه للهواء 
(5) يتكون راسب أبيض لا يذوب 2# الأحماض المخففت 


<> عند إضافة محلول النشادر إلي محلول كبريتات الألومنيوم يتتكون راسب أبيض يمكن فصله بالترشي , 
ويمكن إذابة هذا الراسب في : 


() محلول النشادر (ب) محلول الصودا الكاوي 
(ج) محلول كلوريد الألومنيوم (5) أب صحيح 


<7> أي من الاختيارات الآتية يعبر تعبيرا صحيحا عن ألوان الرواسب المختلفة للأنيونات الآتية عند تفاعلها مع 
نترات الفضة : 


<> يمكن الحصول علي اليود من يوديد البوتاسيوم باستخدام : 
(1) المحلول المخفف من حمض الكبريتيك (ب) حمض الهيدروكلوريك المركز 
- المحلول المخفف من حمض الهيدروكلوريك (د) حمض الكبريتيك المركز 


<> أي من مجموعات المركبات الآتية غير قابلة للذوبان في الماء : 


| خبريتت تسيو عونت رتسيو | حبريتت الستوة | خربيند عسي | 


]| كبريتت الومنيوم_|كريات نحاس1١١)‏ | كريرات لافتسيوم 
00[ فوسفاتالباديوم | كربونات «افنسيوم 


0 


<> عند إضافة محلول نترات الفضة إلي محلولي الملحين 8 , 4 تكون راسب مع محلول الملح 4 ولم يتتكون راسب 
مع محلول الملح 8 فيكون الأنيونين علي الترتيب هما : 


(7» أي الاختيارات الآتية لا يعبرعن عملية أكسدة : 
(1) تحول يوديد الهيدروجين إلي أبخرة اليود 
(ب) تحول كبريتات الألومنيوم إلي هيدر وكسيد الألومنيوم 
©) تحول أكسيد النيتريك إلي ثاني أكسيد النيتروجين 
(د) تحول بروميد الهيدروجين إلي أبخرة البروم 


(» يمكن التميبزبين كبريتات الصوديوم ويوديد الصوديوم باستخدام : 


(1) حمض الهيدروكلوريك المخفف (7) حمض الكبريتيك المركز 
(ج) حمض الهيدرويوديك (5) بءج صحيح 
72> عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أحد أملاح الصوديوم يتكون غاز يخضر ورقة مبللة بمحلول 
٠‏ ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك وينفصل معلق أصضر, فإن الملح هو ا 
ظ (0) كبريتيت الصوديوم (ب) ثيوكبريتات الصوديوم 
0 (ج) نيتريت الصوديوم (د) كبريتات الصوديوم 
و 11-79 1 1 1 1 از 1 ا از[ 1[ 1 ز1 از #ز 1 #“”#[[[00 00000000 


الشامل في الكيعياء 


<> عند إضافة برمنجنات البوتاسيوم الملحمضة بحمض الكبريتيك إلي كبريتات الحديد ||| فإنه 0 


(1) لا يزول لون البرمنجنات (©) يزول لون البرمنجنات 
- يزداد عدد تأكسد الحديد (© يقل عدد تأكسد الحديد 


<> ثلاثة أنابيب0 ,8 ,4 
الأندية 4 تحتوي علي فوسفات الفضة والأنبوبة 8 تحتوي علي برادة الحديد 
والأنبوبة 0 تحتوي علي كبريتيد النحاس (11) 


أي المواد الآتية عند إضافته إلي محتويات الأنابيب الثلاثة فإنه يسبب ذوبان محتويات الأنبوبتين © , 4 ولا 


تذوب محتويات الأنبوية 7 
() محلول النشادر (9) حمض الكبريتيك المركز 
©) محلول النشا (3) حمض النيتريك المركز 
<> يمكن التمييزبين كربونات الصوديوم , وكلوريد الآمونيوم باستخدام : 
() كبريتات ماغنسيوم () حمض الهيدروكلوريك المخفف 
©) الماء (5) أب صحيح 
«0» يمكن الكشف عن وجود النحاس في سبيكة تتكون من خليط منه مع الحديد باستخدام ل 


(0) حمض الكبريتيك المركز حيث يتصاعد غاز عديم اللون يخضر ورقتّ مبللت بمحلول ثاني كرومات 
بوتاسيوم محمضىي يحمض الكبريتيك 


(9) غاز كبريتيد الهيدروجين 2 وسط حامضي 
(©) حمض النيتريك المركز 
(ك) أءج صحيح 

72> يستخدم محلول نترات الفضة للكشف عن كل من : 
(1) يوديد بوتاسيوم - كلوريد الصوديوم 
(©) كبريتيد صوديوم - فوسفات صوديوم 
©) بروميد صوديوم - كبريتيت بوتاسيوم 


() جميع ماسبق 


9١‏ أولا : عند اضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إليه يتصاعد غاز يخضر ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات 
البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبرينيك , وعند تعريض قليل من الملح للهب بنزن الغير مضئ يتكون لون أحمر 


طوبي فإن الملح هو 101ذظ5 

(1) كبريتيد الكالسيوم (9) كبريتيت النحاس ( ١|!‏ ) 

©) كبريتات الألومنيوم (د) كبريتيت الكالسيوم 

ثانيا : يمكن التمييز بين محلولي كربونات الصوديوم وكلوريد الآمونيوم باستخدام 0 700ظ 
() حمض الهيدروكلوريك المخفف (ب) حمض الكبريتيك المركز 

©) محلول كبريتات الماغنسيوم (©) (1) و(ج) معاً 


22> ثلاثة أنابيب ) ,4,8 


4 تحتوي علي كلوريد صوديوم #نتحتوي علي بروميد صوديوم 
© تحتوي علي يوديد صوديوم 


إذا علمت أن الأنابيب الثلاثة تعتوي علي نفس العدد من المولات أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا بالنسبة 
للأنابيب الثلاثة في ضوء فهمك لخواص العناصر في الجدول الدوري . 


1 : ٍ 
8 1 
1 8 : 
)4 3 3 
0 3 7 
1 ' 
الزمن ا الزمن 
8 2 3 2 
0 (د 4 5 
الزمن 5 1 الزمن 1 
92> عند إمرارغازثاني أكسيد الكربون في ماء الجير لفترة طويلة , ثم إضافة كبريتات الماغنسيوم إلي الناتج 
!ٍ والتسخين فإنه 2ظهظ 
| (0) لايحدث تفاعل (ب) يتكون راسب أبيض 
©) يتكون محلول رائق () لا يتكون غازات 
يبييك 00000000د0203933 الشاهل فى الكيصياء 


2 أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن إمرارغازثاني أكسيد الكربون خلال محلول هيدوركسيد الكالسيوم 


)1( (ب) 


حدلد المادة ١‏ 


كتلدّ المادة الصلبن 


الزمن 


كتلم المادة ١‏ 
3 
كحتلي المادة ١‏ 


الزمن الزمن 


22> أنبوبة نتحتوي علي م 2 من مخلوط صلب يتكون من 96 20 كبريتات باريوم و96 40 كربونات صوديوم و 
6 40 فوسفات باريوم عند إضافة وفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف فإن كتلة المادة الصلبة المتبقية في 


الأنبوبة تساوي 5 ههشظ525 
(6 ع 0.2 9 ع 0.8 ع 0.6 © ع 0.4 
22> عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أحد الأملاح يتكون غاز يخضر ورقة مبللة بمحلول ثاني 
كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك ؛ وعند إضافة محلول هيدروكسيد الآمونيوم الي محلول المح 
يتكون راسب بني محمر 
() كبريتيت الحديد ( ||| ) (ب) نترات الألومنيوم 
©) نيتريت النحاس (!1) () كبريتيت الألومنيوم 
ك2 الغاز 4 يتأكسد معطيا الغاز8 وعند ذوبان الغاز8 في الماء يتكون حمض 0 عند إضافته إلي كلوريد 
الكالسيوم يتكون راسب أبيض فإن الغاز 4 يمكن الكشف عنه باستخدام 00 
(1) ماء الجير الرائق 


() محلول ثاني كرومات البوتاسيوم مضافا إليه حمض الكبريتيك المركز 


(ج) الهواء الجوي (د) محلول أسيتات الرصاص 


4 أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحاً بالنسبة لسبيكة من (الحديد والنحاس) عند إضافة حمض 
الكبريتك المركز إليها مع التسخين . 


)0 1 9 ا 

: "5 ١ / 

0 : (د) ا 
الزن ِ الزمن ٍ 


472 مخلوط صلب يتكون من كلوريد وفوسفات ويوديد وبروميد الفضة يمكن فصل أحدها باستخدام 


ههه هو ونووو 


() محلول النشادر فقط (7) حمض النيتريك فقط 

(ج) محلول النشادر أو حمض النيتريك (5) حمض الهيدروكلوريك المخفف 
22> أحد الأملاح الآتية عند إضافة نترات الفضة اليه يتكون راسب , وعند إضافة حمض الهيدروكلوريك إليه 

يتصاعد غازهو 200 

600 فوسفات الصوديوم (© نترات البوتاسيوم 

©) كبريتيت البوتاسيوم (5) يوديد الصوديوم 
20> عند إضافة ............. إلي أنبوبة تعتوي علي نيتريت النحاس فإنه بمرور الوقت يتصاعد غاز عديم اللون 

يتحول عند فوهة الأنبوبة إلي بني محمر 
5 (0 حمض الكبريتيك (2) حمض الهيدروكلوريك 
5 (ج) حمض النيتريك (5) حمض الكربونيك 
١‏ 
١‏ 
ْ 2-4 23010110101010« 

الشامل في الكيمياءع 


2( أولا : عند إضافة محلول كبريتات الماغنسيوم إلي محلول املح يتكون راسب أبيض بعد التسخين , وعند 


تعريض قليل من الملح للهب بنزن الغير مضئ يتكون لون أحمر طوبي فإن الملح هو 0 
(1) كربونات الكالسيوم () كبريتات الألومنيوم 

2 بيكر بونات الكالسيوم © كيريتات الحديد ( ١|‏ ) 

ثانيا : يمكن التميبز بين محلولي كلوريد الصوديوم وكلوريد الألومنيوم باستخدام 00 
0 حمطن الفبريتينه ركز (9) محلول الصودا الكاويت 

(©) حمض الهيدروكلوريك (3) أ:ب صحيح 


22 أي من أزواج الأنيونات الآتية يزيل لون أحد الكواشف المستخدمة للكشف عنه : 


0 النيتريت والنترات 5 التيوكبرينات والنيتريت 
2 الفوسفات والثيوكبريتات () البروميد واليوديد 
2( مخلوط صلب من هيدروكسيد الألومنيوم وهيدروكسيد الحديد (111 ) بنسبة 1 : 1 عند إضافة وفرة من 
محلول الصود!؛ الكاوية إليه فإن المخلوط 9ش <2<2 


0 تقل كتلته الي الريع لذويان هيدرو كسيد الالومنيوم 
5 تقل كتلته إلي النصف لذوبان هيدر وكسيد الحديد ( ||| ) 
2 تمل كثلته الى النصف لذويان هيدر وكسيد الألومنيوم 


© تمل كتلته الي الربع لذوبان هيدر وكسيد الحديد ( !]| ) 


«» للتمييزبين ملحي كربونات الآمونيوم وبيكربونات الكالسيوم يستخدم 5050 
60 الماع 


() محلول كلوريد الكالسيوم 
©) حمض هيدروكلوريك مخفف 


(2) محلول كلوريد الآمونيوم 


(9> أي من الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أنابيب تحتوي علي 
كل من الأملاح الآتية : 


كريونات الصوديوم حبربسات الكالسيوم 


02> تم تسغين حمض الهيدروكبريتيك تسخينا هينا ثم جمع الغازالمتصاعد وتم امراره خلال أنبوبة تحتوي 
علي المحلول 1 فتكون راسب إسود , فإنه يمكن استخدام المحلول 4. في التعرف علي وجود أحد أنيونات 


0 محلول ملح يكون راسب أصفر مع محلول كلوريد الباريوم 

5 محلول ملح يكون راسب أبيض مع محلول كلوريد الباريوم لا يذوب 2 كاشف المجموعز التحليليرّ الأولى 
(ج) محلول ملح يكون راسب أبيض يتأثر بالضوء 
(د) محلول ملح يكون راسب أبيض مع حمض الهيدروكلوريك المخفف . 


22 يمكن الكشف عن غاز أكسيد النيتريك باستخدام 5006 
(1) ورقت مبلدت بخلات الرصاص (9) الهواء الجوي 
©) حمض الكبريتيك المركز (3) حمض الهيدروكلوريك 
92> راسب ........... يذوب في محلول النشادر. ولكن لا يذوب في حمض النيتريك . 
فوسفات الفضن (ب) يوديد الفضة 
(ج) ككلوريد الفضنّ (5) كبريتيد النحاس 
> عند إضافة محلول هيدروكسيد الآمونيوم إلي محلول كل من ملحي الكبريتات 3 , 4/ يتكون مع محلول 
املح 4 راسب أبيض مخضر ومع محلول الملح 8 راسب أيبض جيلاتيني , فإن المحلولين هما ع 


() كبريتات كالسيوم وكبريتات حديد ( ||| ) 
(7) كبريتات حديد ( || ) وكبريتات كالسيوم 
(ج) كبريتات الومنيوم وكبريتات نحاس ( || ) 
() كبريتات حديد ( ١!‏ ) وكبريتات الومنيوم 


22> الضوء يؤثر في نواتج بعض التفاعلات الكيميانية , أي التفاعلات الآتية لا يؤثر الضوء في نواتجها 8 
0 تفاعل نترات الفضنن مع بروميد الصوديوم 
© تفاعل يوديد الصوديوم مع نترات الفضّ 
©) تفاعل كبريتات الحديد ( !| ) مع محلول النشادر 
() تفاعل كلوريد الصوديوم مع نترات الفضتّ 
<> أي العبارات الآتية صحيحة : 


0 يمكن التمييز بين كربونات الصوديوم وكربونات الآمونيوم باستخدام الماء . 
5 يمكن التمييز بين كربونات الآمونيوم وبيكربونات الماغنسيوم باستخدام الماء . 
©) يمكن التمييز بين كربونات الماغنسيوم وبيكربونات الماغنسيوم باستخدام الماء . 
© يمكن التمييز بيكربونات الماغنسيوم وبيكربونات الكالسيوم باستخدام الماء . 


40 أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا عند إضافة محلول الصودا الكاوية إلي خليط من هيدروكسيد 
حديد 111 وهيدروكسيد الألومنيوم . 


(1) 


الزمن الزمن 
الزمن لانن 
> مخلوط صلب كتلته ع 0.2 من فوسفات وكلوريد الفضة بنسبة 1 : 1 أضيف إليه وفرة من محلول النشادر 
فإن كتلته 3 
() تقل إلي النصف () لا تتغير 
©) لايتبقي منها شئ (3) تقل إلي الربع 
000 الشامل فى الكيمياء ١ ١‏ 


4 ادرس الجدول الآتي : 


أي من أزواج الغازات الآتية يمكن التعرف علي وجودها بواسطة غاز آخر . 
0 2م © 8,6 © مه © ادا 


<> أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا إذا كان يعبر عن ثبات الأحماض . 


0 حمض الهيدروكبريتيك < حمض الفوسفوريك < حمض النيتريك 
(©) حمض الهيدروكلوريك < حمض الكبريتيك < حمض النيتروز 
(©) حمض النيتروز< حمض النيتريك < حمض الكبريتيك 


© حمض النيتريك < حمض الهيدروكلوريك < حمض الفوسفوريك 


© اولا : يمكن التمييز بين ملحي كلوريد الصوديوم وكلوريد الفضة باستخدام ا 
(1) *ورقج عباد الشمس (©) الماء 
2 حمص الهيدروكلوريك © جميع ماسيق 
ثانيا : عند اضافة محلول أسيتات الرصاص (11 ) الي محلول الملح يتكون راسب أبيض , وعند إضافة محلول 
النشادر إلي محلول املح يتكون راسب أبيض جيلاتيني . فإن املح هو 50908 
() كبريتات الألومنيوم (9) كبريتيد الحديد (1!1) 
(2) _نترات الألومنيوم (2) كبريتيد الكالسيوم 


420 عند تفاعل الحديد مع الركب 4 يتكون مركب ينحل بالحرارة معطيا أحد أكاسيد الحديد ويتصاعد 
الغازين 7 , 1 وعند إمرار الغا[ خلال أنبوبة تعتوي علي اركب 8 في وجود المركب 4 يتكون مركب 
أخضر اللون . وعند امرارالغاز1 خلال أنبوبة تحتوي علي المركب ) يتكون المركب 4 مرة أخري . فإن 


ا مركب 0 هو 00506 
() كبريتيد الهيدروجين () حمض الكبريتيك 
© النشادر (© الماء 


جبحات ا ا لت ترب تاج سرهم 


الاهع ٠ه‏ و د . حي حي حي ص حي ص ص ص ص مد م من م مر مر مر مر صر م م م م م م م م م م م م ل م م م م ا ع ع ها 


<(2»> يستخدم نترات الفضة للتمييز بين أملاح 0 
0 كلوريد وكبريتيد وفوسقات اليوتاسيوم 
5 كبريتيت وفوسفات ويوديد البوتاسيوم 
2 بروميد وكلوريد وكبريتيد البوتاسيوم 
(3) جميع مايق 


<> عند إضافة محلول برمنجات محمضة بحمض الكبريتيك المركز إلي ملح كبريتات حديد 11 ثم إضافة 
محلول هيدروكسيد الصوديوم فإن الشكل البياني الذي يعبر عن ذلك هو : 


(0 


كتلي الراسب 
م 
الكتليّ الراسب 


الزمن 
الزمن 
3-2 1 
١ج‏ َْ ا 
1 : 
الزمن 
الزمن 
«0» يمكن التخلص من أثر غاز النشادر الموجود في أحد الغرف المغلقة باستخدام ”0 
0 غاز كلوريد الهيدروجين 5 غاز ثاني أكسيد الكبريت 
2 غاز ثاني أكسيد النيتروجين © أ.ج صحيح 
«» عند إضافة محلول نترات الفضة إلي محلول الملح يتكون راسب إسود , وعند وامرارغاز كبريتد الهيدروجين 
المحمض بحمض الهيدروكلوريك المخفف إلي نفس محلول الملح يتكون راسب إسود أيضا فإن املح هو 0 
حيبريتات النحاس ( || ) © كبريتيد الكالسيوم 
©) كبريتيد النحاس )١|!(‏ (© كبريتيت الكالسيوم 


الشامل فى الكيمياء 35 


اه أتتفة .عفد كد كت بحت حت حت اكت ١‏ حم بحت اكد كد كا ١‏ لحت. حك هه ننه نقد 


»> يستخدم نترات الفضة للتمييز بين أملاح 6ش 
0 كلوريد وكبريتيد وفوسفات البوتاسيوم 
5 كبريتيت وفوسفات ويوديد البوتاسيوم 


2 بروميد وكلوريد وكبريتيد البوتاسيوم 
© جميع ما سبق 


((2» عند إضافة محلول برمنجات محمضة بحمض الكبريتيك المركز إلي ملح كبريتات حديد 11 ثم إضافة 
محلول هيدروكسيد الصوديوم فإن الشكل البياني الذي يعبر عن ذلك هو : 


كتلي الراسب 
59 
الكتليٌ الراسب 


الزمن 
الزمن 
1 (د) 1 
ْ ا : 
الزمن 
الزمن 
يمكن التخلص من أثر غاز النشادر الموجود في أحد الغرف المغلقة باستخدام 11 
0 غاز كلوريد الهيدروجين © غاز ثاني أكسيد الكبريت 
كج غاز ثاني أكسيد النيتروجين © أ.ج صحيح 
»> عند إضافة محلول نتزات الفضة إلي محلول الملح يتكون راسب إسود , وعند وإمرار غاز كبريتد الهيدروجين 
المحمض بحمض الهيدروكلوريك المخفف إلي نفس محلول الملح يتكون راسب إسود أيضا فإن الملح هو 011ظ5ظ25 
49 كبريتات النحاس ( ١!‏ ) 9 كبريتيد الكالسيوم 
©) كبريتيد التحاس )١|(‏ © كبريتيت الكالسيوم 


تعد 
الدرنس 


0 يمكن التميبز بين غازي بروميد الهيدروجين ويوددد الهيدروجين بإمرار كل منهما خلال أنبوبة تحتوي علي 


(1) غازثاني أكسيد النيتروجين مذاب 4 الماء 
(7) غازثالث أكسيد الكبريت مذاب 2 الماء 


9 غازثاني أكسيد الكريون مذاب 2# الماء 


© أءب صحيح 
(:» عند إاضافة محلول برمنجنات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك إلي محلول نيتريت الصوديوم فإن العامل 
المختزل في معادلة التفاعل الموزونة هو 9 
() حمض الكبريتيك المركز () نترات الصوديوم 
©) نيتريت الصوديوم (ك) كبريتات المنجنيز 
09> للتمييزبين كبريتات وفوسفات الباريوم يستخدم 50 


(1) حكن العبروكيه لخدف 
(7) محلول نترات الفضتّ 
©) حمض الهيدروكلوريك المخفف 
© باج صحيح 
»> عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أحد الأملاح تتصاعد أبخرة بنية حمراء عند فوهة 
الأنبوبة , وعند إاضافة حمض الكبريتيك المخفف إلي محلول الملح يتكون راسب أبيض , فإن محلول الملح هو 


66664 هوووهووجوووووووووهو 


00 كيرتات عديد 1113 ) (ب) نترات الكالسيوم 
©) كدوريد حديد )١|!(‏ (ك) نيتريت الكالسيوم 
يمكن التميبز بين ملحي الكربونات والبيكربونات باستخدام 2*0 


(ل) محلول أسيتات الرصاص 

(7) محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف 
©) محلول كبريتات الماغنسيوم 

(ك) أءج صحيح 


١ 
1 
١ 
1 
ا‎ 
1 
١ 
1 
١ 
1 
ي‎ 
1 
١ 
1 
1 
1 
1 
ل‎ 


4 عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أنبوبة تحتوي علي ملح كبريتيد الصوديوم , ثم إضافة 
محلول نترات الفضة إلي محتويات الأنبوية . أي الأفكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا : 


كتلت الراسب 
3 


)1( 1 
ُ 
: 
الزمن 


اق 1 (د) 
5 
: 


كتليّ الراسب 


الزمن 07 الزمن 
2 عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي محلول الملح وامرار غاز كبريتد الهيدروجين خلاله 
يدكون راسب إسود , وعند إضافة محلول كلوريد الباريوم إلي نفس المحلول يتكون راسب أبيض لا يذوب في 


حمض الهيدروكلوريك المخفف, فإن المح هو 110 
(1) كبريتيد النحاس (!|1) (7) كبريتات الألومنيوم 
©) فوسفات ال- .يد(|1) (2) كبريتات النحاس ( !| ) 

22> أذيبت قطعة نقية من ملح الطعام في الماء ثم قسم المحلول إلي أنبوبتين , فإنه يتكون راسب أبيض في كل من 
الأنبوبتين عند إضافة 211105 


(أ) حمض كبريتيك مركز- حمض الهيدروكلوريك المخفف 
() محلول كلوريد الباريوم - حمض الكبريتيك المركز 

(ج) حمض الكبريتيك المركز - محلول نترات الفضت 

(2) محلول نترات الفضتّ - محلول أسيتات الرصاص 


الدرس الثانى التحليل الكمي 


1 22> خليط مكون من 11 10من حمض كبريتيك تركيزه 41 ١.‏ 107:11 من محلول هيدروكسيد 
ا البوتاسيوم تركيزه 0.111 عند إضافة قطرات من دليل أزرق بروموثيمول إليه يصبح اللون 


(0) ازرق (©) أصفر ©) أخضر (ك) احمر 
22> أجريت معايرة 1:, 8من هيدروكسيد الكالسيوم 21 0.25 باستخدام محلول قياسي من الحمض 4 51 
تركيزه 71 0.1 فوجد أن الحجم ا مستهلك منه يساوي [71 40فإن قيمة 7 تساوي 515207 


10 29 )3 4 
«ه> تعادل [:: 30 من حمض النيتريك مع 7:11 10 من هيدروكسيد الماغنسيوم تركيزه /1 0.3 

فإن تركيز حمض النيتريك يساوي ل 

0.01 00 


ا 1 
1 


(#) 3/1 0.02 
(ج74 0.1 
() 1/1 0.2 


4 أضيف وفرة من محلول نترات الفضة إلي عينة من كلوريد الصوديوم كتلتها ::,ع 2فترسب ««رم 4.91 من 
الكتلة الصلبة فإن العينة 0 


نقين (7) غير نقيت 
( 23 - هلز د 35.5-<1) , 108 -هم ) 


4 يستخدم محلول كلوريد الباريوم في الكشف عن الملح الصوديومي لأيوني الكبريتات والفوسفات , وفي أحد 
التجارب التي استخدم فيها نتح م 1.21 من راسب أبيض لأحد أملاح الباريوم يذوب في حمض الهيدروكلوريك 
المخفف أي الاختيارات الآتية يعبرعن كتلة كلوريد الباريوم في المحلول المستخدم تساوي 000 


( 35.5 حان , 0-16 , 5-32 , 31<ط , 80-137) 
60 ع 0.628 © ع 1.256 2) و 0.942 © ع 1.62 
12> اذيب :7م 2 من عينة من هيدروكسيد الصوديوم في الماء لتكوين محلول حجمه !:,, 100 
إذا علمت أن هذا المحلول يتعادل مع 71 50 من حمض الهيدروكلوريك 11 1 فإن العينة 5 
نقينَ (©) غير نقيت 
( 8-1 , 0-16 , 23- هلز ) 


4 سخنت عينة كتلتها ع 2.86 من بللورات صودا الغسيل ( 21,0 )1 . ,74,00 ) المتهدرتة تسخينا شديدا 


حتي ثُبتت الكتلة عند ع 1.06 أي الاختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 


(16- 0 , 0212 , 23 -<عهل8م , 88-1 ) 


422 كتلة فيدروكسيد الصوديوم اللازمة للتعادل مع 7:1 10من حمض الكبريتيك تركيزه 11 1تساوي 
0 مع 0.4 (ب) 1 0.8 (ج) تمع 1.6 (ه) «تع 0.2 
(8-1 , 0-16 , 23 -هن8 ) 
4 أذيبت عينة غير نقية من الصودا الكاوية كتلتها م 6 في الماء وأكمل المحلول إلي .1 1, فإذا تعادل 7:1 25 


من هذا المحلول مع [:7 18 من محلول حمض كبرينيك تركيزه 0.171 فإن النسبة المنوية للصودا الكاوية في 
العينة تساوي “201 


(0 96 72.5 (#) 7996 © 90 88.3 (© 96 96 
(16-< 1,0 8-1, 23 - ه31 ) 


2 


42 حجم غاز كبرينيد الهيدروجين اللازم إمراره خلال وفرة من محلول أسيتات الرصاص لترسيب 7ع 2.39 من 
المادة الصلبة يساوي 520 


1.1210 9) 1 0.448 © 0.2241 ( 2.241 
( 5-32 , 207 - مط ) 


<> يستهلك 11 0 من حمض كبريتيك تركيزه 71 0.1 في التفاعل نماما مع كربونات الكالسيوم في عينة 


غير نقية منها كتلتها م 0.2 وبذلك فإن النسبة المنوية لكربونات الكالسيوم في العينة تساوي 0 
© 96 72 © 6690 © 609 (© 96 50 
(8-1 ,0-16 ,12-© , 40- م0) 
4 كتلة الخارصين اللازم إضافتها الي وفرة من حمض الكبريتيك لتصاعد 1 1.12من الغازتساوى 7 
0 8521 (ب) 7و 0.5 كج 1.858 () مع 3.25 
( 65 - 270 ) 
22> محلول هيدروكسيد صوديوم يحتوي اللتر منه علي > 10 من المذاب فإن الحجم المستهلك من هذا المحلول اللازم 
لمعادلة 11 20 من حمض الهيدروكلوريك تركيزه 11 0.1 يساوي “57 
00 اسرع © 1 10 © امه (ه) 01 3 


1-1آ م 16 > 0 , 23 - هلق ) 
:> عند إضافة وفرة من حمض الكبريتيك المركز خلال :7 2 من من يوديد البوتاسيوم , فإنه يتصاعد 
.......... من أبخرة اليود 
1.1210 1.9 0.27 0.1351 (© ] 0.82 


) 2-39 , 1-127 ( 


يضعد 71101 5 من كلوريد الحديد ‏ آناء1 ( 111 ) مع م 5.4 من الماء لذنكوين ملح متهدرت صيغته العامة 
( 11,0< . ,ان)ء7 )فإن قيمة (: ) تساوي 0 


300 © 6 © 1 © و 


(0-16 م 35.5<]) , 86-56 , 81-1 ) 


22 أي من المركبات الآتية يمكن إذابته باستخدام الماء المذاب فيه هيدروكسيد الصوديوم الصلب : 
0 هيدروكسيد الحديد 11 5 هيدرروكسيد الألومنيوم 
9 هيدر وكسيد الحديد 111 () هيدر وكسيد النحاس 11 


ييل الشامل فى الكيمياء 


22> محلول حجمه 111 0 من هيدروكسيد الصوديوم 1/4 0.2 أضيف اليه 7:1 300 من لماء يصبح تركيزه 


ووهووووهوووه 


0 74 0.04 © 31 0.05 © 11 0.02 () 1/1 0.03 
4 عينة غير نقية من ثيوكبريتات الصوديوم كتلتها :7ج 8أضيف إليها وفرة من حمض الهيدروكلوريك 
المخفف فتكون 971 1.22 من معلق أصفر فإن نسبة الشوائب في العينة تساوي 507 
0 90 75 ©) 96 50 90 62 () 9 25 


( 5232 , 0-16 , 23 دهن ) 


عند خلط حجمين متساوبين من محلولي حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الكالسيوم تركيز كل 
منهما 14 1 يكون المحلول الناتج 50 


(1) قيمت 11مله تساوي 7 () قيمنّ 11م له أكبر من 7 
(ج) قيمتّ 511 له أقل من 7 


4 عند معايرة محلول هيدروكسيد الصوديوم مع محلول حمض الكبريتيك المخفف . فإذا كان للمحلولين نفس 


التركيز, فإنه عند التعادل يكون حجم الحمض المستخدم 200 
(1) مساويا لحجم القلوي (9) نصف حجم القلوي 
©) ضعف حجم القلوي (د) أربت أضعاف حجم القلوي 


> اتجري عملية المعايرة للتعرف علي تركيز حمض أو قاعدة . مجهول بمعلومة حمض أو قاعدة معلوم التركيز 
. أي الأختبارات الأتية تعتبر صحيحة عند أضافة قطرات من الدليل : إلي المحلول 


0 


22> أجريت معايرة 7:1 8 من محلول فيدروكسيد الصوديوم /7 0.25 باستخدام حمض الكبريتيك /1 0.1 
وكانت القراءة النهانية لاسحاحة تساوي 15 فإن القرا اءة الابتدائية تساوي ا 


50 (©) 2 9 و9 © 
72> عند تسخينم 5.4 من محلول بيكربونات الماغنسيوم تسخينا شديدا فإن نسبة المادة الصلبة المتبقية تساوي 


و ووه ووووووو 


( 90 66.33 9) 96 42.41 © 96 51.05 ( 96 57.53 
(16- © , 12-© , 24 ج31 , 1 - 1 ) 


(2> نمت إضافة 1 15 من حمض الكبريتيك 11 0.1 الي 7:1 10من محلول هيدروكسيد الكالسيوم 11 0.25 


ونمت إضافة قطرات من الميثيل البرتقالي إلي الأنبوبة يصبح اللون 50 
(0) احمر (©) أصفر (ج) برتقالي 
المحلول القياسي الذي يمكن استخدامه لتقدير تركيز محلول حمض الهيدروكلوريك هو 00 
(1) كلوريد الصوديوم (7) كبريتات الكالسيوم 
2 أسيتات آمونيوم © كريونات صوديوم 
4ق نم تسغين عينة من الكربون كتلتها :»7م 1 في كمية محدودة الأكسجين , وبحساب كمية ثاني أكسيد 
الكربون المتصاعد وجد أن كتلتها 7 1.1 فإن نسبة الكربون المستهلك تساوي 0 
0 96 30 (9) 90 70 99 55 (96 15 


) 0-12 , ©-16 ( 


72> عند اجراء المعايرة الآتية . 
إذا كان تركيز ( 1116 ) نصف تركيز ( 1011 ) فإنه عند نقطة التعادل ”5 
(أ) حجم (011لا )يساوي حجم ( 11 ) 


(2) حجم ( 7011 ) يساوي ربع حجم ( :117 ) 


١ 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 
يغ‎ 
1 
١ 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


<> نمت إذابة 7م 4.3 من كلوريد البوتاسيوم ( غير نقي ) في الماء , وأضيف إليه وفرة من محلول نترات الفضة 


فترسب 71ج 6.7 من كلوريد الفضة تكون نسبة الكلور في العينة عمممموون 00000000000 لآ 
(6 96 24.5 (©) 96 46.7 © 96 38.53 94.196 


( 108 - هه , 35.5 -01 , 39 -] ) ظ 
تم خلط 7:1 10 من حمض الكبريتيك تركيزه 1/1 0.2 إلي 71:1 10 من محلول هيدروكسيد الصوديوم 1 
ٍ 


تركيزه 1 0.25 عند إضافة قطرات من أزرق بروموثيمول , ولجعل المحلول لونه أخضر فإنه 000 
(1) يزاد حجم الحمض إلي الضعف (ب) يزاد حجم القاغدة بمظدار الضعف 
©) يزاد حجم الحمض !711 5 (د) يزاد حجم القاعدة بمقدار [171 6 
4 أضيف وفرة من محلول الصودا الكاوية إلي 7م 2 من كلوريد الحديد 11 , فإن كتلة الراسب المتكونة | 
تساوي 5200070 د 
0 1ع 2.84 (ب) 1ع 1.42 © :و 0.8 (2) ع 3.11 


( 8-1 , 0-16 , 35.5 -01 , 56 ع8 ) 
<> ثلاثة أنابيب0 , 8 , 4 تحتوي علي نفس عدد المولات 
أي اللخططات الآتية يعبرعن كتلة الراسب اللتكون في كل 
منها عند أضافة وفرة من محلول نترات الفضة ألي الأنابيب الثلاثة 


: : 
8 
1 


:00 للشسع. 2550 اسه 


72> مخلوط صلب من كلوريد البوتاسيوم ونتزات البوتاسيوم كتلته 7م 4 تمت إذابته في وفرة من الماء النقي , 
ونمت إضافة وفرة من محلول نترات الفضة إليه , ثم فصلت المادة الصلبة المتكونة بالترشيح وبتجفيف هذه المادة 


الصلبة وجد أن كتلتها تساوي 7م 3.85 فإن نسبة مكونات المخلوط هي و 
1:10 (©2:1 1:3 () لا توجد إجانة ضحيحة 
72> عند إضافة 7:1 100 من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 11 0.1 إلي وفرة من محلول كبريتات 
حديد ( 11 ) يتكون راسب كتلته 00 ظظ«2 
60 ع 0.77 9) ع 0.9 © ع 0.63 () ع 0.45 


(8-1 ,0-16 , 56-ع18) 


> ملح متهدرت صيخته الجزينية ( 401,.611,0 )كتلته 7ع 4.2ثم تسخينه تسخينا شديدا حتي ثبتت 
كتلته عند 2.294 فإن الكتلة المولية للعنصر 2 تساوي 5 


65 (ب) 63.5 © و5 48 
( 8-14 ,ع 0-2136 , 612355 ) 


عينة من بللورات كبريتات الألومنيوم ( 71,0 + . , ( 41,)50 ) كتلتها ع 0.999 سخنت تسخينا شديدا 
حتي تبقي ع 0.513 من ا ملح غير المتهدرت ( 0701و 342 - (,41,)50 , آمو 18 - 81,0 )فإن عدد 
مولات ماء التبلر ( 7 )تساوي 152 


(69 ا" (ب) 18 © 6 ( 13 
20> تم إمرار.1 5.6 من غاز كبريتيد الهيدروجين خلال محلول كبريتات النحاس || فوجد أن كتلة الراسب 


© مع 47.75 


(ب) 1ع 11.94 
© :ع 23.88 


(ه) تمع 8.95 
8-10 , 0-16 , 5-32 , 63.5 - ين) ) 


> أضيف وفرة من حمض الكبريتيك المخفف الي عينة غير نقية من الحديد كتلتها ع 1 , ثم أضيف إلي الناتح 


11 وفرةمن محلول الصودا الكاوية فترسب م 1.2 وبذلك فإن نسبة الحديد في العينة تساوي‎ ٠ 


(0 372956 © 90 75 © 339 ( 96 62.8 
' (16- © , 56<ع8 , 88-1) 


3 الشامل فى الكيمياء 


42١‏ محلول حجمه 7:1 100 من هيدروكسيد الصوديوم 71 0.1تم تخفيفه بالماء فأصبح تركيزه/7 0.025 فإن 


حجم الماء المضاف يساوي ه11 ةآج#*2 23732 3>وض6عحح٠شظ‏ هااا لم001 
60 ضعف الحجم الأصلي (ب) خلاشج أمثال الحجم الأصلي | 
(ج) أربعت أمثال الحجم الأصلي © خمست أمثال الحجم الأصلي 


2:> أجريت معايرة لحجم معين () من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه (01) ثلاثة مرات متتالية 
باستخدام حمض الكبريتيك وبستخدم نفس الأدوات المعملية والنقاط 4,8,0 تعبر عن الزمن اللازم للوصول 
الي نقطة التعادل من كل مرة , أي الأختيارات الآتية يعتبر صميح : 8 


بي 


الزمن 


2:» تم جمع عينة من مركب الحلقة البنية وسخنت تسخينا شديدا حتي ثبتت كتلتها فوجد أن كتلتها النهائية 


0 1.21 -فإن كتلة العينة قبل التسخين تساوي 12 
(710ع 5.6 (ج) ممع 4.2 (ج) 1ع 1.4 ( 7ج 2.8 


( 14 - ار ه 0-16 , 5-32 , 56دع8 ) 


42 خليط من كربونات الكالسيوم وكبريتات الصوديوم كتلته ؟ 1.5 يلزم لمعايرته 71 15من حمض 


الهيدروكلوريك 34 0.8 يكون فيه نسبة كربونات الكالسيوم تساوي 5208 
(6 96 40 © 6090 © 2096 © 8096 


(16- © , 0212© , 40 - ه0 ) 


ل 46م-ا- يسيس سه 


52> عينة من كلوريد الحديد 11 كتلتها :7ع 3 تحتوي علي 96 20 من كتلتها شوائب , أضيف إليها وفرة من 


محلول هيدروكسيد الصوديوم فإن كثلة الراسب اللتكون تساوي 5*5 
00 رع 0.85 (©) 1ع 3.4 © بع 1.7 (© مع 2.1 
( 8-1 , 0-16 , 35.5 -01 , 56-ع8 ) 
(22> يمكن التميبز بين دليلي عباد الشمس وأزرق بروموثيمول بواسطة 57 
(1) هيدروكسيد الصوديوم (ب) كلوريد الصوديوم 
©) حمض الهيدروكلوريك () ب»؛ج صحيح 
<:» أنبوبة نتحتوي علي 7:1 10 من حمض الهيدروكلوريك 11 0.1 تم تخفيفها بالماء فأصبح حجمها خمسة أمثال 
الحجم الأصلي فإن التركيز يصبح ش52 
0 31 0.04 9 2/4 0.02 © 11 0.01 (5) 71 0.025 
محلول من هيدروكسيد الصوديوم حجمه 711 25 استهلك عند معايرة 71 15 من حمض الهيدروكلوريك 
0.1 فإن كتلة هيدروكسيد الصوديوم المذابة في هذا المحلول تساوي ش52 
(6 ع 0.04 (2) و 0.06 © 0.019 () ع 0.05 


(16 -0 , 8-1 , 23 - هلز ) 


27> عند معايرة 7:1 20 من محلول 177011 تركيزه 11 0.1 مع محلول حمض 1101 تركيزه 11 0.1 , فإذا ته 
استبدال حمض الهيدروكلوريك بحمض الكبريتيك تركيزه 1/1 0.1 فإن حجم حمض الكبريتيك المستخدم 
يكون 5ظ9 


(أ) نصف حجم حمض الهيدروكلوريك << (7) ضعف حجم حمض الهيدروكلوريك 
©) يساوي حجم حمض الهيدروكلوريك <١‏ (5) ضعف حجم هيدروكسيد الصوديوم 
<> من الصفات العامة للمحاليل المائية للاحماض 8ظ29ظ 
() قيمت 11م نها أكبر من 7 ©) تزرق محلول عباد الشمس 
7 ©) لا تكسبدليل الفينوفيثالين لونامعينا 2 (2) لهاملمس دهني 
22> أي من أزواج المحاليل الآتية يكون مادة يمكن فصلها بالتزشيح والتجفيف عند إضافة حمض الكبريتيك 
7 المركزاوالمخفف إليه : 
(أ) كلوريد النحاس 11 كلوريد البوتاسيوم (2) كلوريد الكالسيوم - كلوريد النحاس 11 
©) كلوريد الباريوم - كلوريد الكالسيوم ‏ (3) ككلوريد البوتاسيوم - كلوريد الباريوم 


0 زم الشامل فى الكيمياء 


سبيكة من الحديد الصلب كتلتها م 0.6 عند إضافة وفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف إليها تصاعد ” 


من غاز الهيدروجين , فإن نسبة الكربون في هذه السبيكة تساوي ش25 
0 22,8796 2< )96 77.13 9:9 16.67 © 96 83.33 ظ 
(56 دع] ) 
ثم إمرار .1 1.12من غاز كبريتيد الهيدروجين خلال محلول كبريتات النحاس فترسب ..... من المادة الصلبة ظ 
0 4.7751 © 01 2.388 2 01 1.859 © لا توجد إجابيّ صحيحنّ 


(5232 , 63.5 دس ) 


عند أضافة 157:1 من محلول الصودا الكاوية (0.211) ألي أنبوبة تحتوي علي (157:1) من حمض ظ 
الهيدروكلوريك ( 0.17/1) , أي الأشكال البيانية الآتية تعتبر صحيحة ؛ ظ 


(13م) 


الزمن الزمن 
عينة كتلتها 71و 2 تحتوي علي هيدروكسيد حديد || وهيدروكسيد حديد 111 وهيدروكسيد الألومنيوم 
وهيد روكسيد نحاس || بنسبة ( 1 : 1 : 1 : 1 ) أضيف إليها وفرة من محلول الصودا الكاوية , وبفصل العينة 
الصلبة اللتكونة وجد أن كتلتها 525 
(0 مع 0.75 ©) 1و 1.5 © «بو 0.5 ره مع 1 


أذيب ؟ 2من عينة من كلوريد الصوديوم غير النقي في الماء وأضيفت إليه وفرة من محلول نترات الفضة 
فترسب ع 4.628 من كلوريد الفضة . فإن النسبة المنوية للكلور في العينة تساوي 11 


527.25 90 )( 63.4190 © 42.75 )© 3659 96 0( 


(01-35.5© , 108 - وم ) 


2 


اذيب 71م 2 من عينة من كلوريد الألومنيوم في الماء , ثم أضيف إليها وفرة من محلول الصودا الكاوية 
فإن كتلة الراسب المذتكون في نهاية العملية تساوي 008*ةظظ 
00 بع 1.17 (ب) 270 2.34 © :مع 0.88 (5) لا توكك إجاية فسيشة 
(8-1 , 0-16 , كركةع 01 , 41-27 ) 


محلول حجمه 711 100 من هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 11 0.2 تم تخفيفه بإضافة الماء فأصبح تركيزه 


1 0.05 وبذلك فإن كمية الماء المضافة للتخفيف كانت 6**ظ925 
(أ) ضعف حجمه الأصلي (ب) أربعت أمثال حجمه الأصلي 
©) ثلاثيّ أمثال حجمه الأصلي (5) خمستد أمثال حجمه الأصلي 


أربعة أنابيب 7 - © - 8 - 4 تحتوي كل منها علي : 
الأنبوبة 7:1 225 : 4 من محلول هيدروكسيد الصوديوم 1/1 0.05 
الأنبوبة 7:1 125 : 8 من محلول هيدروكسيد الصوديوم 1/1 0.05 
الأنبوبة 7:1 175 : ) من محلول هيدروكسيد الصوديوم 1/1 0.05 
الأنبوبة 71 100 : 1 من حمض الهيدروكلوريك 1/1 0.2 
أي من الأنابيب الآتية يمكن خلطهما معا للتعادل مع الأنبوية (1 
6 قد4م 9 0-8 © 4-0 4-8-0 


أجريت معايرة 7:1 20 من محلولهيدروكسيد الكالسيوم باستخدام حمض الهيدروكلوريك تركيزه 0.5 
1 وعند تمام التفاعل استهلك 7:1 25 من الحمض . فإن التركيز المولاري لهيدروكسيد الكالسيوم يساوي 


وموهوهوهووجوووووووه 


6 11 0.4688 2 (ب) 11 0.208 © 11 0.625 () 1١4‏ 0.3125 
أضيف 77:1 10 من حمض الكبريتيك 11 0.2 إلي 7:1 22 من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم 1/1 0.25 

أي الاختيارات الآتية صحيح : 

(1) الوسط متعادي 

© هيدروكسيد البوتاسيوم هو لمادة الزائدة ؛ وعدد مولاتها الزائدة يساوي 0.75 مول 

() حمض الكبريتيك هو المادة الزائدة : وعدد مولاته الزائدة يساوي 0.25 مول 


() هيدروكسيد البوتاسيوم هو المادة الزائدة ؛ وعدد مولاتها الزائدة يساوي 0.5 مول 


الشامل فى الكيمياء 


عند تسخين ........ مع محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون غاز يحول لون دليل الفينوفيثالين إلي 


اللون الاحمر 
(1) حمض الكبريتيك (ب) كربونات الكالسيوم 
(ج) كبريتات الآمونيوم (5) نترات الصوديوم 


»> استخدم1: 22 من حمض الكبر. 71١‏ 0.25 معايرة 7:1 30من محلول هيدروكسيد الليثيوم تركيزه 


وووهوهوووووووووووو 


(0 183.33 مللي مولر (ب) 213.8 مللي مولر 
© 366.7 مللي مولر () 85.21 مللي مولر 
»> خليط حجمه 71 20 مكون من حمض كبريتيك ومحلول هيدروكسيد البوتاسيوم بنسبة 1 : 1 تركيز 
كل منهما 1/1 0.05 عند إضافة قطرات من دليل أزرق بروموثيمول إليه يصبح اللون 52 
(1) أخضر (©) أصفر ©) أزرق () أحمر 
4 مخلوط كتلته 7ج 0.1 من هيدروكسيد الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم استهلك لمعايرته 711 20 من 
حمض الهيدروكلوريك 711 0.1 فإن نسبة كلوريد الكالسيوم في المخلوط تساوي 521 
(0 96 74 (©) 96 37 © 90 52 © 2696 


) 06240 , 0135.5 , 8-1 


(7» سخنت عينة من كلوريد الحديد ( 111 ) المتهدرت ( 11,0 6< . ,7201 ) كتلتها و 2.71 وبعد التسخين 
الشديد أصبحت كتلتها ثابتة عند ع 1.625 أي الاختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 


ظ ماء التبلر كك الملح المتهدرت( 90 ) ش 0 ني 

رتب 

الك اراس للاسسسسستس امس ا ا 
5601.0 
ل الل 200911111111117 الا 1 1 


(0-16 , 8-1 , 35.5 - أن) , 56 دع[ ) 


(:» مخلوط صلب كتلته :7م 2 من كلوريد الألومنيوم وهيدروكسيد الألومنيوم أضيف إليه وفرة من محلول 


الصودا الكاوية فإن كتلة المادة الصلبة المتكونة في النهاية تساوي ا 
(70ج 0.92 (ب) زع 1.66 © 1ع 2.32 (د) لا توجد إجابج صحيحت 


) 41-13 , )1[-35.5 , 0-16 , 8-1 ( 


الشامل فى الكيمياء 3 


2 


تغير لون الدليل أثناء عملية المعايرة يدل علي أن : 


600 حجم الحمض - حجم القاعدة (© عدد مولات الحمض يكافئ عدد مولات القاعدة 
©) تركيز القاعدة - تركيز الحمض () بءج معا 
4 اذيب :77م 0.3 من كلوريد الكالسيوم في الماء . ثم أضيف إليه وفرة من حمض الكبريتيك المخفف , وبفصل 
الراسب اللنكون فوجد أن كتلته تساوي 01 
(0) و 0.49 (©) مع 1.96 © ممع 0.98 (5): اكول إهاية صبعييوة 


5-320 , 60-16 م 35.5-<1) , 40 -ه0 ) 


42 محلول يتكون من [::10 من حمض الهيدروكلوريك 31 0.01 مضافا إليه 307:1 من محلول الصودا 
الكاوية 71 0.05 لا يمكن استخدام قطرات من هذا المحلول في التمييز بين : 


0 دليلي أزرق بروموثيمول و عباد الشمس 2) دليلي الميثيل البرتقالي و الفينوفيثالين 


(ج) دليلي الفينوفيثالين و عباد الشمس (ك) دليلي أزرق بروموثيمول و الميثيل البرتقالي 
420 ثم إضافة وفرة من محلول هيدروكسيد صوديوم إلي :7م 2 من المركب 4 فتكون راسب كتلته :م 1.32 
فإن ا مركب 4 هو 5211 
(0) كلوريد حديد 11 (©) كلوريد ألومنيوم 
©) كلوريد حديد 111 (د) لاشئ مماسبق 


(28-1, 0-16, 5- أن) ,27 - له ,56 -<ع1 ) 


أجريت عملية معايرة لحمض الهيدروكلوريك ( 1/1 1 ) حجمه 711 10 باستخدام محلول هيدروكسيد 
الكالسيوم ( 71 0.05 ) , وعند نقطة التعادل أخذت قراءة السحاحة وكانت تساوي 7:1 17.3 فإن القراءة 


الابتدائية للسحاحة كانت تساوي 12 
60 1م 27.3 9) 11« 12.8 © !11 7,3 (ه) 1« 22.8 
22> عينة من كلوريد الحديد 111 ا متهدرت ( 701,.611,0 ) سخنت تسخينا شديدا حتي ثبتت كتلتها , وبجمع 
<< الاء المتطاير وجد أن كتلته تساوي 7م 1.085 فإن كتلة الملح المتهدرت تساوي م 21 
' 00 0 1.36 كب 3.1 2 1 1.89 © 1 2.72 
1 ( 8-1 , 0-16 , 35.5 01 , 56 ع7 ) 
ايموي لصحي حي حير اصع حي حي م اب ما ب ابن بد ب بن بن من م م م ع امم و و اح وات نو ود علو ع هوه 
الشامل في الكيمياء 


<> أدرس محتويات الأنابيب الأربعة الآتية والتي تحتوي علي نفس الحجم من الماء . 


قطرات من قطرات من دليل قطرات من قطرات من دليل 
دليل الميثيل2 الفينوفيثالين دليلالازرق عباد الشمس 


البرتقالي بروموثيمول 
عند أضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك إلي الأنبوبة 8 فأنها تتلون بنفس لون الأنبوبة 20 


(0) (©) عند أضافت محلول هيدروكسيد الصوديوم إليها 
(©) (4) عند أضافت محلول هيدروكسيد الكالسيوم إليها 
©) (2) عند أضافة قطرات حمطن الكبريتيك إليها 
(2) () عند أضافت محلول الصودا الكاويت إليها 
22> عند إضافة محلول كلوريد الباريوم إلى حمض الكبريتيك يتكون المركبين8 , 4 
أي الاختيارات الآتية صحيحة : 


(1) يمكن حساب المادة 4. من خلال طريقت الترسيب 


(©) يمكن التعرف علي المادة 8 بتسخين النواتج وتعريض ساق مبللتّ بمحلول النشادر لفوهت الأتبوبت 


©) يمكن حساب المادتين 8 , 4/من خلال طريقت التطاير 


© أءب صحيح 


و6 


<> أضيف وفرة من محلول نترات الفضة إلي محلول كلوريد الصوديوم كتلته ع 1.64 وبذلك فإن كتلة الراسب 


6 ع2 © ع4 © 2.81 © ع 3.11 


(108 -هه4 , 35.5 -01 


) 776 23 


00057 ا ال أل ال اش ا ا ا 00 ال ا الت ا ل ا ا ا 
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<9> عند إجراء عملية المعايرة يلزم 0-0 
(0) إضافت دليل 


5 رج محتويات الأنبويتّ 


(©) ألا يوضع الدورق المخروطي علي بلاط ملون 


() جميع ماسبق 
أذيب م 19.14 من كبريتات النحاس ( 11 ) الفيرنقية في الماء وأضيف إليها وفرة من كبريتيد الصوديوم 
فترسب م 9.55 من كبريتيد النحاس ( 11 )فإن نسبة النحاس في العينة الغير فقنية تساوي .. 0 
2١ 33.18 96 6‏ ب) ,9 66.36 © 90 7.55 () 96 27.12 
(16-© , 5-32 , 63.5 - ين ) 
72> أي من عمليات العايرة الآتية لا يفضل حدوثه في وجود دليل الفينوفيثالين 50056 


(أ) حمض الكبريتيك باستخدام هيدر وكسيد الكالسيوم 

5 هيدروكسيد الصوديوم باستخدام حمض الهيدروكلوريك 
(ج) حمض النيتريك باستخدام حمض الأسيتيك 

(د) هيدروكسيد البوتاسيوم باستخدام حمض الكبرتيك 


22> عينة من رماد الصودا ( كربونات صوديوم غير نقية ) كتلتها م 1.1 عويرت مع حمض الكبريتيك 11 0.25 


فلزم 71 35 لتمام التعادل فإن النسبة المنوية لكربونات الصوديوم في العينة تساوي 0شظ5 
00 96 77.14 (ب) 90 84.32 © 91.119 () 96 72.84 


(16- 0 , 6212© , 23 - هلز ) 


22> ادرس التفاعل الآتي : 
0 + رىآناهة < ,11 + ,نهم 


(3)89 زه (3)69 
يمكن فصل نواتج التفاعل عن طريق : 
١‏ () المعايرة (ب) الترسيب (ج) الترشيح (د) التقطير 
يل او م 0ه 


أجريت عملية معايرة وتم رسم شكل بياني يعبر عن قيم 277 المختلفة بمرور الزمن كما بالشكل . 
أي الأخنيارات الآتية يعبر تعبيرأ صحيحاً عن هذه العملية . 


الزمن 


لها 

83--2-22- 
سك 6ك 
 |© |‏ قي | 


> عينة من الحديد كتلتها :7م 2 سخنت بشدة ومرر عليها غاز الكلور , ثم أضيف إليها وفرة من محلول 


الصودا الكاوية إليه , وبفصل الراسب المتكون بالترشيح فوجد أن كتلته ,و 3.82 فإن العينة 55 
()0) نقيت (ب) غير نقيت 


( 8-1 , 0-16 , 35.5 -<1) , 56 دع8 ) 


<> إذا علمت أن عينة من كبريتات الماغنسيوم المتهدرته تحتوي علي 96 51.16 من كتلتها ماء تبلر فإن عدد 


مولات ماء التبلر في المول الواحد من كبريتات الماغنسيوم المتهدرتة يساوي ا 
(0 7701 © 3701 © 201 (ه) آمدم 5 


(16- 0 , 8-1 , 32 - 5 , 24 - ج31 ) 


> للتعادل مع م 0.34من ملح بيكربونات الصوديوم يلزم 7:1 25 من حمض الهيدروكلوريك تركيزه 


وووهوووووهوووة 


0.4114 © 0.2114 © 0.6 11 9 0.3 34 0 
)131- 23 , ©6212 , © 16 , 8-1( 


لمزيد من الكتب وملخصات المراجعة النهائية انضم إلى قناة الدحيحة كتب تليجرام ثلاث ١‏ 
1ن 0 


الشامل في الكيمياء اك 


الالال سيك 


4 عند خلط حجمين متساويين من محلولي حمض الكبريتيك وهيدروكسيد البوتاسيوم ولكي يكون المحلول 


(أ) هيدروكسيد بوتاسيوم تركيزه نصف تركيز حمض الكبريتيك 
(#) حمض كبريتيك تركيزه ربع تركيز هيدر وكسيد البوتاسيوم 

©) هيدروكسيد بوتاسيوم تركيزه ضعف تركيز حمض الكبريتيك 
(2) حمض كبريتيك تركيزه ثلثي تركيز هيدر وكسيد البوتاسيوم 


(:» يتعادل 7:1 8 من حمض الكبريتيك تركيزه 7/1 0.1 نماما مع 7:1 25 من محلول هيدروكسيد الصوديوم 


0 34 0.016 9) 74 0.032 © 71 0.064 (© 114 0.128 
02> عند معالجة ع 0.5 من خام المجنتيت بطريقة ما أمكن ترسيب ع 0.362 من أكسيد حديد ( 117 ) 
وبذلك فإن النسبة المنوية لأكسيد الحديد المغناطيسي في الخام تساوي 5111 
(6 90 48 (©) 96 78 © 5296 (© 7096 
<7» عند أضافة حجم (17) من هيدروكسيد الصوديوم (0.151:1) 61م 


إلي أنبوبة نتحتوي علي (157::1) من حمض الكبريتيك (/0.11) ولكي 
يكون التغير في قيمة 271 لهذه العملية معبراً عنه بالشكل المقابل فإن ]2 


ج1511 (0 2611 
72> عند خلط حجمين متساويين من محلولي حمض النيتريك وهيدروكسيد 
البوتاسيوم تركيز كل منهما 1/1 0.25 يتحكون محلول ا 
(0) متعادل (9) حامضي ©) قلوي () متردد 


"22> أذيبج 2 من عينة من كلوريد الصوديوم غير النقي في الماء وأضيفت إليه وفرة من محلول نترات الفضة فترسب 
© 4.628 من كلوريد الفضة . فإن النسبة المنوية لكلوريد الصوديوم في العينة تساوي 0 
7 64.4960 © 24.496 © 84.496 © 96 94.33 
: (61-35.5© , 108-ه4 , 23 -ع3) 


الزمن 


1 الشامل فى الكيمياء 


5 عينة من كلوريد الكالسيوم المتهدرت ( 11,0 12 . ,26011 ) كتلتها و 1.47 تسخينا شديدا حتي 


ثبتت كتلتها عند ع 1.11 أي الاختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 


(( 


901ككك ...كم كك هد 2 ككس 


(216-© ,8-1 , 35.5 - 01 , 40 - م0 ) 


عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم في 7:11 25 من محلوله المائي تركيزه 1/1 0.2 يساوي 20 
60 103 »5 ©) 5102 9 103 »4 4102 


أضيف 7:1 25 من محلول كربونات الصوديوم تركيزه 71 0.3 إلي 7:1 25 من حمض الهيدروكلوريك 
تركيزه 1/1 0.4 ,أي الاختيارات الآنية تعتبر صحيحة : 


(أ) المادة الزائدة هي 1101 وعدد مولاته المتبقييَّ بدون تفاعل يساوي 7101 0.0025 

(ب) المادة الزائدة هي ,274,00 وعدد مولاتها المتبقينّ بدون تفاعل يساوي 71101 0.0025 
©) الماذة الزائدة هي1100[1 وعدد مولاته المتبقييّ بدون تفاعل يساوي 77101 0.005 

(د) المادة الزائدة هي ,14,00( وعدد مولاتها المتبقينَ بدون تفاعل يساوي 71101 0.005 


عند خلط [:7 10 من محلول كبريتات النحاس ]1 0.5 مع 7:1 12 من محلول كربونات الصوديوم /1 0.25 
تكون راسب أخضر ومحلول أزرق اللون . ليزول اللون الأزرق تماما يجب إضافة 0 


(0) 87:1 من محلول كبريتات النحاس 
(ب) 741 3 من محلول كربونات الصويوم 
©) 721 8 من محلول كربونات الصويوم 
(5) 71 5 من محلول كبريتات صوديوم 


لتقدير نسبة الكلورفي عينة من كلوريد :ل .وديوم يستخدم محلول قياسي من ........... والعملية تعبر 
عن 6ظ5 
(1) فقاك ششية اتسس (ب) كلوريد باريوم- تعادل 
ل شرت شه سادق (د) كبريتات باريوم - ترسيب 
00000 الشاصل شى ابص 00م 0 


2 


نم خلط 711 20من حمض الكبريتيك تركيزه 1!! 0.4 إلي 7111 25 من محلول هيدروكسيد الصوديوم 
تركيزه 1/1 5 .0 لجعل قيمة قيمة 717 للمحلول تساوي 7 


(1) فضف1 :2:5 مين حوظن الميدرو كاور حك تركيزه كبعف تركيز حمطن القير كتف 


(ت) تضيف [201 من هيدرو كسيد النوتاسيوم تركضرة ضعف فربخضيز الصودا العاومة 
(ج) نضيف 711 5 من حمض الهيدروكلوريك له نفس تركيز حمض الكبريتيك 
(3) نضيف 7171 7من هيدروكسيد البوتاسيوم له نفس تركيز الصودا الكاويت 


أي الأشكال البيانية الآنية تعتبر صحيحة عند أمرار تيار من غازثاني أكسيد الكربون خلال ماء الجير 
لفترة طويلة 


كتلس الراسب 
5 


الزمن 


الزمن الزمن 
أذيبت عينة كتلتها م 5 من هيدروكسيد البوتاسيوم غير النقي في الماء وأكمل المحلول إلي 711 125, فإذا 
تعادل 7:1 10من هذا المحلول مع 771 15 من محلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه 1/1 0.2 


فإن النسبة المنوية لهيدروكسيد البوناسيوم في العينة تساوي 5ةظ5 
(6 90 76.4 © :9 58 © 90 42 () 96 88.21 
(0-16, 8-1 , 5-39 ) 
لتقدير تركيز حمض الهيد ركلوريك معلوم حجمه يجري له عملية معايرة مع 57 
(1) محلول الصودا الكاوييّ - دليل الفينوفيثالين 
() محلول هيدر وكسيد الكالسيوم - دليل أزرق بروموثيمول 


(ج) محلول الصودا الكاوييّ - دليل عباد الشمس (5) بءج صحيح 


دما الشامل فى الكيمياء 


سخنت عينة من بللورات صودا الغسيل المتهدرت ( 71,0 10 0 ) تسخينا شديدا حتي ثبتت كتلتها 


عند م 1.06 وبذلك فإن كتلة العينة قبل التسخين تساوي 5500 
60 ع 2.12 © ع 1.81 © ع1.36 ع 2.86 


(16- 9 ,8-1, 0-12 , 23 - ول3) 
حضر 30711 من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 171 ثم قسم ثلاث أقسام متساوية في الأنابيب 
4,5,0 , أضيف إلي محتويات الأنبوبة 4 وشرة من حمض الكبريتيك وأضيف إلي محتويات الأنبوبة 2 وفرة 
من حمض الفوسفوريك , وأضيف إلي محتويات الأنبوية ©وفرة من حمض الهيدروكلوريك علما بأن الأحماض 
الثلاثة لها نفس التركيز. أي من الأفكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا ويعبر عن الحجوم المستهلكة من 


الأحماض الثلاثة عند نقطة التعادل . 


منطقنّ التعادل 
منطقَيّ التعادل 
منطقَي التعادل 
منطقَتّ التعادل 


5 


9 © 0 


42 عند إجراء معايرة محلول ( 6 )استخدم محلول قياسي من (1), وعند عدم تغير لون الدليل يعني أنه : 


00 عدد مولات ( 1 ) أكبر من عدد مولات (17 ( 
- كتلم المادة المذابجّ 2 محلول ( 1 ) أكبر من كتليّ المادة المذابيي ل محلول (17 ) 


(3) لاتوجد إجابج صحيحة. 


2 


© عند خلط حجمين متساويين من محلولي حمض النيتريك وهيدروكسيد البوتاسيوم تركيز كل منهما 11 0.5 


عند إضافة قطرات من دليل الفينوفيثالين إليه يصبح اللون 6< 
(1) عديم اللون (7) أزرق ©) احمر وردي (د) احمر 


2:» أضيف 507:1 من محلول حمض الهيدروكلوريك إلي محلول نتزات الفضة وعند ترشيح راسب كلوريد 
الفضة وتجفيفه وجد أن كتلته كانت و 2.87 وعند معايرة حجم معين ( 17 ) من محلول هيدروكسيد 
الصوديوم تركيزه 11 0.5 لزم 7:1 20 من الحمض للوصول إلي نقطة التعادل . فإن قيمة ( ”1 ) تساوي 


ووجهوهوووووه 


0 اسع ©) 1 32 © 161 ره 1 20 


(8-1 , 35.5 061 , 108 - ع4 ) 


4 أي من الأفكال الآتية يعبر عن التغير في كتلة عينة من صودا الغسيل المتهدرتة عند تسخينها تسخيناً 
شديدا 
أ 2 2 
5-2 م 
الزمن الزمن 


2 عينة من كلوريد الباريوم المتهدرت ( 11,0 6< . ,801 )كتلتها م 2.6903 سخنت تسخينا شديدا حتي 


نبتت كثلتها عند عو 2.2923 


ركتده 


1 


) 86 - 137 , 01 - 35.5 , 8-1 , 0 -16( 


أي الاختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 


56 النسبة المنوية لماء التبلر في الملح المتهدرت تساوي‎ )١( 
23.41 96( 17.36 96 © 85.2 96©( 14.79 96 00 
ا ا اها حاو حاو عاك اي او عع عا و ووس واس و صياد كاي ص عاج و واه او لو ان و‎ 137111 | 


(؟) عدد جزيئات ماء التبلر في 7101 1 من كلوريد الباريوم المتهدرت تساوي 6 ##ظظص 


4 29 © 6 3060 
(؟) الصيغة الجزينية لملح كلوريد الباريوم المتهدرت هي 1000000 
(0 213,0 .801 3 © 11,0 6 . ر01ه8 
<) 211,0 .801 11,0 3ر01 


40 مخلوط من مادة صلبة يحتوي علي هيدروكسيد صوديوم وكاوريد صوديوم لِرْم لمعايرة م 0.1 منه حتي تمام 
التفاعل 7:1 10 من محلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه71 0.1 وبذلك فإن نسبة هيدروكسيد الصوديوم 
في المخلوط تساوي 211116 
0 6096 (©) 90 52 © 4896 ( 96 40 
(0-16 ,8-1 , 23 - هلز ) 
«(» أضيف وفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أنبوبة تحتوي علي م 14 من عينة غير نقية من برادة 
الحديد فتصاعد .1 4.48 من غاز الهيدروجين في ( 5178 ) فإن نسبة الشوائب في عينة برادة الحديد تساوي 


وهووووهوووووووه. 


0 96 80 © 2096 3296 96 16 
(56 -دع] ) 
«» لتحضير 7:1 100 من محلول من هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 11 0.2فإنه يلزم إذابة 000 
هيدروكسيد الصوديوم في الماع 
10 © ع 0.4 ©) ع 0.8 () ع 1.4 


(16-<0 , 23 -ع8 , 11-1 ) 


2« تم تحليل سبيكة كتلتها ع 1.4 من النيكل كروم وزنيا بطريقة التطاير لحساب نسبة شوائب الكربون 
الموجودة بها , وعند تسخين السبيكة تسخينا شديد في الهواء تصاعد .1 0.056 من غاز ثاني أكسيد الكربون 


في ( 515 ) فإن نسبة الكربون في هذه السبيكة تساوي 50ظ5 
(0 96 2.14 (©) 96 3.11 © 950 1.12 © 96 0.79 
(6-12) 
«9»> يمكن التمييز بين الأدلة الأربعة باستخدام 500 


0 قطرات من حمض الهيدروكلوريك (2) الماء النتي 
2) قظرات من هيدر وكسيد الصوديوم © أءج معا 


«ز» لكي يكون المحلول الناتج من خلط محلولي حمض الكبريتيك وهيدروكسيد الصوديوم لهما نفس التركيز 
متعادل يراعي أن يكون 50 


60 حجم هيدروكسيد الصوديوم نصف حجم حمض الكبريتيك 
© حجم حمض الكبريتيك نصف حجم هيدر وكسيد الصوديوم 
© حجم هيدر وكسيد الصوديوم ربع حجم حمض الكبريتيك 


© حجم حمض الكبرينيك ربع حجم هيدروكسيد الصوديوم 


<> لفصرع 4 من كبريتات الباريوم يضاف ........... من كلوريد الباريوم إلي محلول كبريتات الصوديوم 
© ع3.57 ©) ع 3.98 © )ع 1.79 ()ء 2.39 


( 16 - © , 52-32 , 35.5 - 1) , 137 - ه88 ) 


<> تعادل 7:1 30 من حمض الكبريتيك تركيزه 1/ 0.2 مع حجم معين ( 17 ) من هيدروكسيد البوتاسيوم 


تركيزه 7/1 0.6 فإن فيمة ( 17 ) تساوي 7 ظظ 
00 1م 20 (©) |« 30 © 1 50 (ه) 11م 60 


<> جميع المحاليل المانية للمركبات الآتية تستخدم للتمييز بين دليلي عباد الشمس واميثيل البرتقالي ماعدا 
(أ) كربونات الصوديوم (7) أسيتات الصوديوم 
(ج) كلوريد الآمونيوم () كلوريد الصوديوم 
<> أضيف 1071 من حمض الكبريتيك 1/1 0.05 إلي 7:1 15 من محلول هيدروكسيد صوديوم 0.1 11 , ثم 
قسم المحلول الكلي في أربعة أنابيب اختبار مختلفة , وأضيف إلي كل منها قطرات من أحد الأدلة الأربعة 
وبذلك فإن عدد الأدلة التي يمكن التعرف عليها يساوي 5 
20 (© 3 © 1 46 


<9» تمت إضافة وفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي عينة غير نقية من ملح ثيوكبريتات البوتاسيوم 
فتكون معلق تم فصله وتجفيفه فوجد أن كتلته تساوي ؟ 0.8 فإن حجم الغازات المتصاعدة فى57172 يساوي 


2.241. 1.121 0.65 1 © 0.561 0( 
)5-32 , 0<-16( 


0 الشامل فى الكيمياء 


«(»> عند ذوبان م 1.06 من كربونات الصوديوم في حمض الهيدروكلوريك المخفف فإن حجم ثانى اكسيد 


الكربون المتصاعد في ( 5717 ) يساوي 25216 
(6 هآ 11.2 ©) 0.2241 © 5.61 ( .2.241 


(0-216 . 0212 . 23-<هل8 ) 


(7» إذا علمت أن كتلة مول من حمض -؟ 98 وأن 711 30 من هذا الحمض الذي تركيزه .1ع 2.94 يتعادل 
نماما مع 71 36 من محلول صودا كاوية تركيزه 11 0.05 فإن قاعدية الحمض تساوي 10ب" 


360 19 4) 26 


<> أمامك أربعة أنابيب: 


ر(088)ه0 180 0 ,1150 
1511 -ا1 0.2511  714-‏ 0.11/1 حالة ‏ 0.0571 -المزر 
17-81 21 1 ىآ 1-201 1-01 


لكي يصبح الوسط متعادل يمكن : 
(أ)إضافت الأنبوبة 4 إلي الأنبوبة (1 (ب) إضافت الأنبوبت 8 إلي الأنبوبة 0 
(ج) إضافت الأنبويت 4 إلي الأنبويت 8 (5) إضافت الأنبوبت 0 إلي الأنبوية (1 
<> حجم حمض الكبريتيك تركيزه 71 0.5 الذي يتفاعل مع ع 0.25 من كريونات الكالسيوم يساوي .... 
600 1 12 ©) 1 20 © اسرد 0 1م 8 


(16- © , 12-© , 40 -ه0 ) 


»> سخنت عينة من بلورات شب الكروم البوتاسي 11,0 24 . , ل 07,)50 . ,50ر1 تسخينا شديدا فكانت 
النتائج كالآتي: كتلة الجفنة فارغة - ع 10 كتلة الجفنة وبها العينة الرطبة - ج 29.96 وبذلك فإن كتلة 


6 18.3 ©) ع 26.42 © ع 15.63 (6ع 21.32 
(1121 , 232+ , 0236 , 3-32 , 39-غ) 


«<7> عند خلط 7:1 30 من حمض النيتريك 1/1 0.2 مع 7:1 10 من محلول هيدروكسيد الماغنسيوم 11 0.3 يتكون 


الشامل فى الكيمياء 8 


2 


4 كتلة حمض الهيدروككوريك اللازمة للتعادل مع 7:1 8 من محلول كربونات الصوديوم تركيزه 0.11 1/1 
تنساوي 20311 


60 ع 0.096 (©) ع 0.128 © ع 0.064 () ع 0.032 
(35.5- أ , 8-1 , 16- 0 , 0-12 , 23 - هلز ) 


72> تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم الذي يلزم لمعايرة 7:11 25 منه [::: 8 من حمض الكبريتيك 11 0.1 


يساوي 0 
0 7/4 0.032 © 31 0.016 - 11 0.064 () 11 0.128 
72> أذيبع 4 من عينة من بروميد البوتاسيوم غير النقي في الماء وأضيفت إليه وفرة من محلول نتزات الفضة فترسي 
؟ 4.6 من بروميد الفضة .فإن النسبة المنوية للبروم في العينة تساوي 50 
0 96 48.9 (ب) 42.496 9 51.1 © 96 61.33 


(79.9-<:8 , 108 - وم ) 
42 سخنت عينة من كلوريد الكالسيوم المتهدرت ( 11,0 2 . ,0201 ) تسخينا شديدا حتي ثبتت كتلتها 
ويجمع الماء المتطاير وجد أنه كتلته تساوي ع 0.36 
(16- 0 ,8-1 , 35.5 -01) , 40 - ه) ) 


أي الاختيارات الآتية يعبرعن كتلة الملح اللتهدرت قبل التسخين : 
© 1.118 9 و 1.47 © ع 2.03 () عو 2.94 


40 أذيب م 10 من عينة غير نقية من هيدروكسيد البوتاسيوم في الماء وأكمل المحلول إلي 711 500 , فإذا تعادل 
1 10 من هذا المحلول مع 1111 5 من محلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه 741 0.2 فإن النسبة المنوية 
لهيدروكسيد البوتاسيوم في العينة تساوي مممم من 

77 960( 63 969 42 90 )9 84 96 00 
) #39 ,8-1,0-16( 

421 أذيب م 4 من عينة غير نقية من 772011 في الماء وأكمل المحلول إلي 7:1 200 , فإذا تعادل 711 10 من هذا 

المحلول مع 71111 5 من محلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه 71 0.2 فإن نسبة الشوائب في العينة تساوي 

27 96 )( 37 909 40 96 9 34 96 ( 


(0-16 ,8-1 , 23 - ع3 ) 


1 
1 
ل‎ 
١ 
١ 
ل‎ 
1 
1 
لي‎ 
١ 
١ 
ل‎ 
1 
1 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
١ 


------ 24 الشامل فى الكيمياء 


<> حضر 307:1 من محلول نترات الفضة 0.171 وقسم المحلول في ثلاث أنابيب 1,8,0 إلى حجوم متساوية 


أضيف ألي الأنبوبة 4 وفرة من محلول بروميد الصوديوم وأضيف ألي الأنبوبة 7 وفرة من محلول كلوريد الصوديوم 
وأضيف ألي الأنبوبة ) وفرة من محلول يوديد الصوديوم لها نفس التركيز , أي من الأختيارات الأتية يعتبر 
صحيحا ؟ 


6 8 ل 9---ئ02 
72> أضيف وفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي مخلوط من كربونات صوديوم وكلوريد صوديوم كتلته 
؟ 8 فتصاعد 1 1.2 من غازثاني أكسيد الكربون في ( 517 ) فإن نسبة كلوريد الصوديوم في المخلوط 


تساوي .........لاقرب رقم صحيح. 
(6 7196 © 8196 © :9 29 9 19 
(16- © , 0212© , 23 - ه13 ) 
«> من الصفات العامة للمحاليل المانية للقلويات 2003 
(1) قيمت 11م لها أقل من 7 (ي) تحمر محلوق غياة اليس 


(ج)تكسب دليل أزرق بروموثيمول ونا أزرقا 2 (2) لا تكسب دليل الفينوفيثالين لونا معينا 


2 عند خلط حجوم متساوية من محلولي حمض الهيدروكلوريك 71 0.5 وهيدروكسيد الصوديوم 1/1 0.5 


600 حامضي © قاعدي ©) متردد © متعادل م 

2 سخنت عينة من كبريتات الحديد ( 11 ) المتهدرت ( 11,0 ]2 . 850 ) كتلتها ع 5.81 وبعد التسخين ' 
الشديد أصبحت كتلتها ثابتة عند و 5 أي الاختيارات الآتية تعتبرعن عدد جزيئات ماء التبلر في العينة ٠‏ ! 
300 (© 5 6 2 ْ 


(16-< 0 , 8-1 , 32- 5 , 56 -ع[ ) 


2 يستخدم قطرات من دليل الفينوفيثالين للتعرف علي المحلول الماني لمركب 500 


(أ) كلوريد الصوديوم (ب) أسيتات الصوديوم 
(ج) كلوريد الآمونيوم (د) أسيتات الآمونيوم 


29> عند أضافة 107:1 من الماء ألي محلول الصودا الكاوية تركيزة 0.101 , أي الأختيارات الأتية يعتبر صحيحا : 


2 ش ش 
ل ب 


حجم الما 
١‏ 4 حجم الماء 


حجم الماء 


12> سخنت عينة من كبريتات النحاس ا مانية ( 11,0 5 01:50 ) كتلتها م 24.95 تسخينا شديدا حتي ثب 


كتلتها . وبذلك فإن كتلة العينة بعد التسخين تساوي 2 
0( ع 16.13 (ب) ع 21.81 © ع 12.36 () ع 15.95 


(16 -0 8-1, 35-32 , 63.5 - م 


> يتم فصل نوات التفاعل الأتي : 

) 
ْ ل اسار (ب) بالترشيح 

ْ (ج) بالمعايرة (د) بالتطاير 


:000000000000002 ااا ةك 


2 


22> يستخدم قطرات من دليل الفينوفيثالين للتعرف علي المحلول المائي لمركب 50 
() كلوريد الصوديوم (ب) أسيتات الصوديوم 
(ج) كلوريد الآمونيوم (د) أسيتات الآمونيوم 
2 عند أضافة 107:1 من الماء ألي محلول الصودا الكاوية تركيزة 0.174 , أي الأختيارات الأتية يعتبر صحيحا . 
١‏ 2 
52-5 8 حجم الماء 
كام 
3 
حجم الماء 
4ه سخنت عينة من كبريتات النحاس المانية ( 11,0 5 . ,0:50 ) كتلتها م 24.95 تسخينا شديدا حتي ثبتت 
كتلتها . وبذلك فإن كتلة العينة بعد التسخين تساوي 51 
0 ع 16.13 (2©) ع 21.81 © ع 12.36 () ع 15.95 


(16- 0 ,1 8, 52-32 , 63.5 < ها ) 


02> يتم فصل نواتج التفاعل الأتي : 

' ور (2:)011 + ربى,0كرهاة ‏ عه 22/0071 + ري 250 

: (0) بالتبلر (ب) بالترشيح 

(ج) بالمعايرة (5)هالتطاير 

8 > الا ا 


97> محلول أسيتات رصاص حجمه 71 20 قسم إلي حجوم متساوية في أنبوبتين 5 , ع[ 


الأنبوبة 6 ) أضيف إليها وفرة من محلول كبريتات الصوديوم , والأنبوبة (7 ) أمر خلالها وفرة من غاز 
كبريتيد الهيدروجين أي الاختيارت الآتية يعتبر صحيح : 


(أ) كتلتّ الراسب المتكون 2 الأنبوبت ()1 ) أكبر من كتلّ الراسب المتكون 2 الأنبوبة ( 1 ) 
(ب) كتدتّ الراسب المتكون 2 الأنبوبت (17 ) أكبر من كتلتّ الراسب المتكون ذ الأنبوبت (]1 ) 
©) كتلت الراسب المتكون 24 الأنبوبت ( 21 ) تساوي كتلت الراسب المتكون 2 الأنبوبة (7 ) 
(5)لا يتكون راسب # الأنبوبتين لآ , 16 


»> عند تسخين كمية من خام السيدريت النقي مقدارها 7:01 0.5 تسخينا شديدا بمعزل عن الهواء فإن عدد 


جزيئات الغازات المتصاعدة تساوي ...... جزئ 
0 1023 »* 12.04 (ب) 1023 »« 3.01 
103 >« 1.51 102 »« 6.02 
72> التركيز المولاري لمحلول كلوريد الصوديوم الناتج من إذابة 7:01 5 لتكوين .1 10 من المحلول 50 
0 784 0.05 © 11 5 ©) 11 0.5 () 71 50 


«ز» ادرس الشكل المقابل والذي يعبر عن عملية معايرة 
للمحلول 1 ) باستخدام محلول فياسي ( 4 ) فإذا كانت : 
أولا : تركيز ( 1 ) ضعف تركيز ( 4 ) 
ثانيا : عدد مولات ( 4 ) نصف عدد مولات ( 7 ) من معادلة التفاعل 
ثالثا : القراءة الابتدائية للسحاحة - 111 7.5 
فإن القراءة النهانية للسحاحة تساوي - افيه 
00 1« 10.5 (ب) ام 17.5 


14 «11 ( 21 © 


© الدرس الأول (الإتزان الكيميائي) 


ا الدرس الثاني (التحليل الأيوني ) 


الدرس الأول الاتزان الكيميائى 


22> في التفاعل الآقي: ,71,0 + ,00 حسم ,00 + ,]5 عند زيادة الضغط فإن : 


() معدل تكون ثاني أكسيد الكربون يكون أكبر من معدل تكون أول أكسيد الكربون 
(ب) معدل تكون بخارالماء يكون أكبر من معدل تكون الهيدروجين 
(ج) معدل تكون بخار الماء والهيدروجين يزداد 
() معدل تكون أول وثاني أكسيد الكريون لا يتأثر 
22> ادرس التفاعل المتزن الآتي والذي يعبر عن محلول مشبع من هيدروكسيد الألومنيوم . 
زوم :013 3جري “لالم حب ب ,(41)011 
عند إضافة وفرة من محلول الصودا الكاوية فإنه : 
(0) يقل تركيز كاتيون الألومنيوم 
(ب) يزداد تركيز كاتيون الألومنيوم 
©) يزاح موضع الأتزان جهدّ اليمين 


(5) تنعدم حالت الأتزان 


الشامل فيى-الكيمياء 


١‏ الو ست ست 
4 التفاعل المتزن الآتي يحدث داخل مكبس : ,77,0 + .01 حس- نيآة + ,00 
اذا كانت قيمة ثابت الإتزان تساوي 0.25 فإن ذلك يعني أن 0 
(1) ضغط بخارالماء يساوي ضعف ضغط الهيدروجين 
(ب) _تركيز النحاس ربع تركيز أكسيد النحاس 
(ح) .ضخظ الميدروحين أزيعد أمثال شفظ لاد 
() تركيزااء أربعت أمثال تركيز الهيدروجين 
<> ادرس التفاعل المقزن الآقي : ري *1,0آخري :81000 حسب نم0 ,1100011 
١‏ عند إضافة قطرات من حمض النيتريك فإن تركيز أيون 71000 ا 
(1) يزداد 
(©) يقل 
©) يظل ثابت 
عند إضافة قطرات من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم فإن تركيز أيون -7130060 0 
() يزداد 
(©) يقل 
©) يظل ثابت 
<> من الشكل البياني المقابل التركيز 
يمكن القول بأن قيمة 1 - 27 
تساوي الواحد 
أكير من الواحد 
ساري الصف 


93 © (6 ع 


أقل من الواحد الزمن 


الشامل فى الكيمياء 


الاتزان الكيعيائى 


<> بفرض وجود إناء علي سطح مستوي قام أحد الأساتذة باستخدامه لتوضيح أثر تغير التركيز علي إتزان 
التفاعل الانعكاسي طبقا لقاعدة لوشاتيلية 


أي الأشكال الآتية يعبر عن الإناء المستخدم : 


)0 :. 
١‏ 5 : (د) 
> في التفاعل الآتي : 


10 8 + كله جد عر + 8م 
20( عر + لل حب 7 + كله 


المعادلتين 2 , 1 تعبران عن التفاعل , فإن العامل الحفازهو 22000 
0 ق4 © عله 2خ 0 7 
<> أي التفاعلات الآتية يمكن أن تكون قيم ثابت الأتزان لها كبيرة جدا : 
ا (ب) رمم 011 3جتتري الى سر ,(41)011 
)28181 ندري راجن ص11 () طره 
للتفاعل الآتي قيمتان لثابت الإتزان : 


0 مه 4.5109 12 2030 ١‏ هه 0 و0 


و2 1 و2 


0 + 6.7210 1 ,2170 
فإن هذا لتفاعل يكون 520 
(0) ماص للحرارة 
(ب) طارد للحرارة 


الشامل فى الكيمياء 53 


72> أنبوبتين 4.8 كل منهما نتحتوي علي حجمين متساويين من حمض الهيدروكلوريك له نفس التركيز أضيف 
إلي كل منهما :67 1 من الحديد 
ادرس الشكل البياني ثم اختر الصحيح 
[(69 مساحتّ مقطع الحديد 2 4- مساحت مقطع الحديد ف 8 


© حجم الحديد 4 4 أكبر من حجم الحديد 2 723 
الزمن 
- مساح مقطع الحديد # 4 أكبر من مساح مقطع الحديد 2 8 
© بااج صحيح 
40 في التفاعل الآقي . ,201 > رير[0 + ,01م 
الجدول الآتي يعبر عن المتفاعلات والنواتج : 


فإن قيمة نابت الإتزان تساوي 9ؤظظظهظ2 
00 1.69 © 16.67 © 11.43 () 0.6 
22> أي التفاعلات الكيميانية الآتية لا تتأثر بتغير الضغط : 
(1) تفاعل انحلال يوديد الهيدروجين . (ب) تفامل محلول اليود مع ثيوكبريتات الصوديوم 
©) تفاعل كلوريد بوتاسيوم ونترات الفضات () جميع ماسبق 
4 أي الأشكال البيانية الأتية يعبر عن العلاقة بين معدل التفاعل و مساحة السطح المعرض للتفاعل 


الزمن 


مساحي 
3 
مسا 


ؤ 
8 


الاتزان الكيميائى 


<> عند تفاعل ,م 6.5 من الخارصين مع وفرة من حمض الكبريتيك حتي تمام التفاعل في زمن قدره 52 10 
فإن معدل هذا التفاعل يساوي 
60 عع7201/5 0.001 (ب) عءد/اهه1 1 
© عءة/01م7 0.1 (ف) عءد/امم: 0.01 
5 -211 
في التفاعل المتزن الآتي : 
“80 + 


0000 حم ,2,0 + ممم ,به 


(9م) 0 2 (وه) 


5700 عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك فإن تركيز أيون الأسيتات‎ )١( 
يقل (7) يظل ثابت ©) يزداد‎ 0( 
5206 (؟) عند إضافة قطرات من محلول الصودا الكاوية فإن تركيز أيون الأسيتات‎ 
يقل (7) يظل ثابت ©) يزداد‎ 0( 
: أي من المعادلات الآتية يمكن أن يعبر عن حالة الأتزان الديناميكي بين اليود الصلب وبخار اليود‎ >72 
07 5 72 حد‎ 77 0 
بد و1‎ 5 0-0-6 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن التفاعل العكسي .ن ,311 + ,27 »> ن ,213/81 


(وه) 


التركيز 


التركير 


الشامل في الكيمياء 9 


4 أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند إضافة قطعة من النحاس إلي أنبوبة تحتوي علي الهيدروَكلورَيْكَ المخفف 


حجم الغاز المتصاعد 


ها 


مساحي مقطع النحاس 


ع 


مساحىس مقطع النحاس 


ححم الغاز المتصاعد 


عند درجات الحرارة المختلفة . 4.5 -1 


31-3 


0000 فإن التفاعل يكون‎ )١( 
ارو الفجرفرة‎ 
ماص للحرارة‎ )©( 

0 لا يتغير موضع الأتزان عند 510000 
(0) إضافت عامل حفاز 
(7) رفع الضغط 


©) خفض الحرارة 


(ب) 


حجم الغاز المتصاعد 


مساحي مقطع النحاس 


(د) لا توجد أجابين 


و اث 


ادرس المنحنيات الآتية والتي تعبر عن العلاقة بين الز 0 وتركيز كل من المتفاعلات والنواتج للتفاعل الآتي 


8 + ,00 حبنج اني 11,0 + بي 00 


5 


التر كر 


الائزان الكيميائى 


> عند خلط تركيزات متساوية من ,4 , ,77 حدث الأتزان الآتي : 

مي 2114 عستي رمدي ,11 

وكان تركيز 714 يساوي 11 1.56 عند الأتزان وثابت الاتزان يساوي40 فإن تركيز 1 يساوي : 
(6 34 0.247 (ب) 1/1 0.039 


42.52 14 )( 62.5211 © 


19> يتفاعل غازالهيدروجين مع أبخرة اليود معطيا غازيوديد الهيدروجين , فإذا علمت أنه عند درجة حرارة 
معينة وعند إتزان هذا التفاعل كانت قيمة ثابت الإتزان - 32.23 , وكان تركيز يوديد الهيدروجين - 1.56 


عند الإتزان إذا كان تركيز الهيدروجين يساوي تركيز اليود . فإن تركيز اليود - 50 
(6 0.88 © 0.11 (ج 0.44 (5 0.27 


(2> أنبوبتين 4,8 الأنبوبة 4 تحتوي علي :7م 2 من مسحوق الخارصين أضيف إليه وفرة من حمض 
الهيدروكلوريك 74 0.1 الأنبوبة 5 تحتوي علي قطعة من الخارصين كتلتها 27 2 أصيف إليها وفرة من 
حمض الهيدروكلوريك 71 0.1 أي الأشكال البيانية الآتية صيحيح : 


احجم حجم 
4 11 18 11 
4 
8 
الزهين الزمن 
)0 (ب) 
ىه |2 11 
8 4 
الزمن الزمن 
١ج(‏ 7 
72> عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي برادة الحديد فإن التفاعل يكون : 
(1) غير انعكاسي لتكون راسب من كلوريد الحديد ( 11 ) 
(ب) انعكاسي لتصاعد الهيدروجين 


(©) غيرانعكاسي لتكون راسب من كلوريد الحديد ( 11 ) وتصاعد الهيدروجين 


(د) غيرانعكاسي لتصاعد الهيدروجين 


الشامل فى الكيمياء 7 


1 


22> أربعة أناييب اختبار2 ,© ,8 , 4 


الأنبوبة 4 تعتوي علي قطعة حديد أضيف إليها حمض الهيدروكلوريك المخفف 
الأنبوبة 8 تحتوي علي محلول حمض الأسيتيك أضيف إليه محلول الصودا الكاوية 
الأنبوبة :© تحتوي علي محلول كلوريد الباريوم أضيف إليه محلول نترات الفضة 
الأنبوبة 0 تحتوي علي كبريتات صوديوم أضيف إليها محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف 
أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيح : 
(1) التفاعل ‏ الأنبوبتين 0 , 4 تام وك الأنبوبتين 1 , 8 غير تام 
(ب) التفاعل 2 الأنبوبت ()تام وي الأنابيب (1 ,8 , 4 غير تام 
(ج) التفاعل 2# ثلاثت أنابيب منها تام 
(د) التفاعل # الأنبوبتين 4 تام وي الأنابيب 8 ,0) , 8 غير تام 
أي العبارات الآتية يعبر عن تفاعل كيميائي في حالة اتزان : 
(0) تركيز المتفاعلات والنواتج يكون متساوي دائماً . 
(ب) التفاعل ساكن داكما وكيس تمرك 
©) تركيز النواتج والمتفاعلات يكون دائماً ثابت . 
() سرعت التفاعل الطردي دائماً أكبر من سرعدّ التفاعل العكسي 
72> أولا : عند إضافة حمض الهيدروكلوريك إلي أنبوية تحتوي علي قطع من كربونات الكالسيوم فإن معدل 


التفاعل يتغير عن طريق 52010 
() سحق كريونات الكالسيوم (ب) خفض تركيز الحمض 
2©) رفع درجت الحرارة بمقدار 2090 (5) جميع ماسبق 


ثانيا : تم خلط مول من الهيدروجين مع مول من اليود عند درجة حرارة معينة فوجد أن الكمية المتبقية من 
كل من الهيدروجين واليود عند الإتزان 7:01 0.2 وكان حجم الخليط واحد لتر 


5 فإن ثابت الإتزان لهذا التفاعل يساوي 0000 
1 32 © 16 © 0.0313 6 64 
“------ إوانا داو ع و داكو دوروو ون حووو ون حر لوو نود ناص وو و وو أساووا واس عبتعية جع ص ود وتو ا و وك اج ا عم 


الشامل فى الكيمياء 


<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند نزع كمية من غاز ثالث أكسيد الكبريت من هذا النظام المتزن 
0ج ,250 سج ,250 


2 )3 
0 © 
[,50] [,50] 
الزمن الزمن 
(,50] [,50] 
الزمن نت 
© 5 


02> في التفامل الآتي : ( + )  421-‏ ن201 ١‏ حسم | ري[ + يراط 
يمكن زيادة معدل انحلال خامس كالوريد الفوسفور عن طريق : 
49 رفع درجي الحرارة 5 خفض الضغط الخارجي 
(©) إضافت المزيد من غاز الكلور (د) إضافتّ عامل حفاز 
ادرس التفاعل المتزن الآتي : 


: عو يعد 
ل ماري رام ضج 


7 رآن ام 
أي الأختيارات الآتية صحيح عند إضافة قطرات من محلول كلوريد الصوديوم : 
00 يز الأتران جيه انين + ويؤداه تربخيق ايوخ الركااض . 
(2) يزاح التفاعل جهن اليسار؛ يقل معدل تفكك الملح . 
©) يزاح الأتزان جهت اليمين ؛ ويزداد معدل تفكك الملح . 


6 يزاح الأتزان جه اليسار ؛ ويزداد معدل تفكك الملح . 


1 


22> في التفاعل المتزن الآتي :4450000 ,221571 خسم ن,35 + ورلا 


إذا علمت أن القيم الموجودة بالجدول الآتي تعبر عن التفاعل عند لحظة الإتزان 
للا ] 
14 0.157 11 0.763 41 0,921 


وعند نفس درجة الحرارة وبتغيير تركيز النيتروجين ليصبح 7/1 2.59 تغير تركيز الهيدروجين ليصبح 21 2.77 


فإن تركيز غاز النشادر يصبح ل 
00 1.8174 #) 114 2.13 
© 114 0.203 (5) لا توجد إجابن صحيحة 


42 ادرس معادلة ثابت الأتزان الآتية : 
3 1/0 
محتح حر 
52 * دبر 
لزيادة قيمة ثابت الاتزان لهذا التفاعل يجب : 
(1) إضافت المزيد من الهيدروجين . (7) نقل التفاعل إلي وعاء حجمه أقل . 
2) إضافن الحديد كعامل حفاز. (5) لا توجد إجابيّ صحيحت. 


ادرس التفاعل الآتى والذي يحدث عند درجة حرارة 86770 فى وعاء مغلق : 
س لي والدي في 


21يك1 8,0 + و00 ص ن,00 + 11 


أي الاختيارات الآتية يعبر عن التفاعل : 
6 حاصل ضرب عدد مولات ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء يساوي حاصل ضرب عدد مولات أول 
أكسيد الكربون والهيدروجين 
(ب) حاصل ضرب عدد مولات الهيدروجين وبخار الماء يساوي حاصل ضرب عدد مولات أول أكسيد الكربون 
وثاني أكسيد الكريون 
©) حاصل ضرب عدد مولات ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين يساوي حاصل ضرب عدد مولات أول 


أكسيد الكريون ويخار الماء 


(د) حاصل ضرب عدد مولات ثاني أكسيد الكربون وبخارالماء وأول أكسيد الكربون والهيدروجين يساوي 
الواحد 


يي ع الشامل فى الكيمياء 


الاتزان الكيميائى 


<> ادرس الأشكال البيانية الآتية ثم أختر أيهما صحيح : 


معدل التفاعل العكسي معدل التفاعل العكسي 


)ع 


تركيز النواته 


معدل التفاعل الطردي معدل التفاعل الطردي 
(0 2,3 (© 1,4 © 4,2 (© 3,1 
«:> استغرق تفاعل ع 0.024 من الماغنسيوم ( 24 - ج11 ) مع حمض الهيدروكلوريك زمنا قدره 5 14 
فإن معدل هذا التفاعل يساوي 57 
(0 01/5 103 »* 1.71 (ب) 101/6 102 << 2.33 
© 1041201 »* 7.14 (ه) 105016 »* 2.14 


أي التفاعلات الآتية تام : 
( *رى 0 ,الجر 081,000 سود 0 11ج 021,00011 
© ,0 ياأخرى ,8100011 حسج 011,011 جر 1100011 


- مم قاين الا" ودر 001ل روم 10 


)رب 011 جر 11لا سر 11,0جري ,2711 


(وه) 4 كأ 44 ”ريزو 

<7> أولا : التفاعل الذي يسير بشكل جيد عندما تكون قيم ثابت الإتزان كبيرة هو 8 
() التفاعل الطردي (ب) التفاعل المتزن 
(ج) التفاعل العكسي (ك) ب؛ج صحيح 


الشامل في الكيمياء 


1 


ثانيا : في التفاعل المتزن لتحضير النشادر من عنصريه وعند نقطة الاتزان كان الضغط الكلي للنظام - 19 
إذا علمت أنه عند نقطة الإتزان كان ضغط النشادر ستة أمثال ضغط الهيدروجين , وضغط النيتروجين 


أقل من ضغط الهيدروجين بمقدار واحد وبذلك فإن ضغط النشادر عند الإتزان يساوي 516 
(0 13 © 15 © 11 70 


72> أي من التفاعلات الآتية يعمل فيها العامل الحفازعلي سرعة الوصول إلي نهاية التفاعل : 
() تفاعل انحلال نترات النحاس . 
(ب) تفاعل الإيثانول مع حمض الهيدروكلوريك . 


(ج) تفاعل قطعت من النحاس مع حمض الهيدروكلوريك . 


(د) انبهها. 
<> في التفاعل الآتي  .‏ 1801124001+ -411 ن,20 +217 حسم 41703 
يقل الضغط الجزني لغاز الأكسجين في وسط التفاعل عند 50 
() إضافت أكسيد النيتريك (ب) إضافت غاز هيليوم إلي وسط التفاعل 
(©) تسخين وسط التفاعل (3) تبريد وسط التفاعل 
ادرس التفاعل المتزن الآتي والذي يعبر عن محلول مشبع من هيدروكسيد الألومنيوم . 
رمي 011 فجتري الى خحدر ب (41)0721 
عند إضافة قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فإنه 5355*378 
(0) يزداد تركيز كاتيون الألومنيوم . (©) يقل تركيز كاتيون الألونيوم . 
(©) يزداد معدل تفكك املح . (5) الاقرمد اماه سسيسة 
الم ل ده 


الاتزان الكيميائى | 


<> أي من الأختبارات الأربعة الآتية 
عند خلطه في الأنبوبة (0) فإنه يؤدي 


5 5 1 مه ل 
إلي تعكر ماء الجير بشكل أسرع في الأنبوبة (): 


ماء الجير الرائق 
(2801 من ملح كربونات الصوديوم علي هيئيّ مسحوق مع 1111 5 من حمض الهيدروكلوريك 0.01 مول / لتر 


() قطعت من ملح كربونات الصوديوم كتلتها ع 2 مع 111 5 من حمض الهيدروكلوريك 0.1 مول / لتر 
©) م 2من ملح كربونات الصوديوم علي هيئيّ مسحوق مع 5111 من حمض الهيدروكلوريك 0.1 مول / لتر 
© قطعنّ من ملح كربونات الصوديوم كتلتها ي 2 مع 7111 5 من حمض الهيدروكلوريك 0.01 مول / لتر 
22> في تفاعل تكوين غازيوديد الهيدروجين من عنصريه وبفرض اتزان هذا النظام عند درجة 2500 عند 
خفض ضغط غاز الهيدروجين عند نفس درجة الحرارة إلي عشر ضغطه الأصلي فإن١‏ ذلك قد يعني أن : 
(1) ضغط بخاراليود زاد إلي الضعف . 
(0)كشفظ يكار افيود زا ة بهذا غشرة العاف 
©) ضغط غاز يوديد الهيدروجين قل بمقدار عشرة مرات . 
(5) ضغط غاز يوديد الهيدروجين زاد بمقدار عشرة أمثاله . 
22> أولا : تصطدم الجزيئات ولا تتفاعل إذا كانت م 
()) طافخ انتنشيط اقل كن منداقتيا 
(7) طاقن التنشيط - طاقتها 


(ج) طاقتّ الجزيئات إقل من طاقت التنشيط 


(3) أءج صحيح 

ثانيا : في التفاعل الآقي : 1-10 ,50 هم ن,0 8 50 

إذا كانت تركيز ثاني أكسيد الكبريت - 21/4 وتركيز الأكسجين ضعف تركيز ثاني أكسيد الكبريت 
وتركيز ثالث أكسيد الكبريت خمسة أضعاف تركيز الأكسجين فإن التفاعل يكون 0ك 


0 غير متزن 


(©) متزن 
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<> ادرس التفاعل الآقي ١ر01‏ +ثررئ حسد رانو 
172 > 1.8 ك1 


عند إاضافة قطرات من كلوريد الأمونيوم فإن : 
(0) النظام يزاح جه اليمين ولاتتغير قيمتّ ,1 (ب) النظام يزاح جه اليسار ولاتتغير قيمت ,>1 


©) النظام يزاح جهد اليمين وتتغير قيمم م 1 () النظام يزاح جهدّ اليسار وتتغير قيمر ,>1 


55 5 0- 
(1) 18 للتفاعل الطردي تساوي 0 ااا ا امم م م م م م جإإ 7 ال 00 


10/001 300 ب أمم/ 600- 5 0 
© أمم/ل!  -300‏ (د) ‏ أمم/ل1! 150 0 
5) طاقة تنشيط التفاعل العكسي تساوي سمي 22-200 +200 3 
00 أملرل 1 300 © أمتدرل1 450- 


مسار التفاعل 


<> ادرس الشكل البياني المقابل ثم اختر الصحيح : ٌ 
00+20 


© امسم/ل1 150 () 1/01 450 
أي التفاعلات الآتية لا تتأثر بتغير الضغط : 


0 زع وكلكاي رد 7007 211 © ححج #) يلكي 11 


© ,0+ 6 250 وه ةن ,20 


(ه)2 
72> إذا علمت أن قيمة ,5 لأحد التفاعلات يعبر عنه بالعلاقة 050072 3 4 45 
أي الاختيارات الآتية يعبر عن ذلك التفاعل : 


0 ححج 3 + ريم 30( ©) 
0 + ري 680 ا 


0 2101 + 3 


305, 2) 


+ 62م 0 هسج ,681,0 (4 ) 


2 


(ج)2 


الشامل فى الكيمياء 


72> أي من التفاعلات الأتية يعتبرهوالأسرع : 
(1) تفاعل صفائح النحاس مع حمض الهيدروكلوريك . 
©) تفاعل صفائح الخارصين مع محلول كبريتات المأغنسيوم . 


©) تفاعل صفائح الحديد مع الهواء الجوي . 


(د)لا توجد إجابت صحيحت. 
«ن> في التفاعل المتزن الآتي : 
07 »4.81 - 10 ,220 حسم ,1,0 
إذا علمت أن تركيز ثاني أكسيد النيتروجين يساوي .71:0[/1 0.0032 , فإن [ ,27,0 ] - 00 
(6 31 4.69 (ب) 71 0.899 11 2.1 ( 114 0.213 


<> أي من التفاعلات الآتية تعتمد فيها قيمة 1 علي أحد المواد المتفاعلة فقط : 


0 بقللا عدن الدع لد (بين ,آجن رقة خسي 2111 
يي ,30+, 2101 سجر ,216010 يي 0 بي 250 خسري 250 
في التفاعل المتزن الآقي : 
 471-)+(‏ بي80 د 0 0 * م30 2 


يزداد معدل تكون أكسيد النيتريك عند : 

(1) رفع الضغط وخفض درجت الحرارة 

() خفض الضغط وخفض درجت الحرارة 

2 نقل التفاعل إلي وعاء أكبر 2 نفس درجي الحرارة 


() الابقاء علي الضغط ثابت وزيادة درجي الحرارة 


بفرض حدوث التفاعلات الآتية داخل المكبس المقابل , أي من هذه التفاعلات تتأثر فيها قيمة ,1 بإزاحة 


المكبس بين 8 , 4 

4 هس 
50 0 أي 50 2 كك 250 21 2( وكذي 1 2 
ران ر00) خسسدري ر0 جر (د) لا توجد إجابج صحيحت . 


الشامل في الكيمياء 
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أي الأفكال البيانية الآتية يعبر عن التفاعل الآتي عند إضافة عامل حفاز اليه . 


5 06 ححج ي ج311 يرم 


معدل التفا 


معدل التفاعل العكسي “59 معدل التفاعل العكسى 


عل الطردي معدل 


التفاعل الطر, 


دي 


معدل التفاعل الو؟> ب 3 معدل التفاعل العكسي 


22> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند تفاعل قطعة من الخارصين مع حمض الكبريتيك . 


تركيز الحمض تركيز الحمض 
الرمن 
ا (د) 

تركير الحمص تنركيز الحمضص 
52> في التفاعل الآتي: 2478 حم | اه د24 
ْ يمكن زيادة معدل التفاعل وعدم الاخلال بحالة الإتزان عن طريق م 
: (1) زيادة ترعهية 2 (©9) حفض عد فولات فر 
| ©) إضافتّ عامل حفاز () تغيير درجت الحرارة 
ا 00033207 اهم« 53 ع يك و اح ع سام اي ع و تاو ا نور و ا ع ووو حر أي يو رو نوو و مسي حي الجا ار ا 0001 


ادرس النظام المتزن الآتي :ان 248 سد رجن 24 


حن1 
إذا علمت أن قيمة » تزداد عند رفع درجة الحرارة فإم هذا التفاعل 5 
(1)طاره لتحوارة (ب) ماص للحرازة: 
يمكن تنشيط بعض التفاعلات الكيميائية والتفاعلات الحيوية عن طريق 010 
(1) العوامل الحفازة () درجت الحرارة 
2 الإنزيمات © جميع ما سبق 
الشكل البياني المقابل يعبر عن التفاعل المتزن الآتي : التركيز 
0+ ني 250 حجري ,250 
“10> 1.1 - 1 


3 


عند إضافة المزيد من غازثالت أكسيد الكبريت فإن : 


(0 1.2107 حب]1 (© 1.1104 حب]ا فت 
© 104 »1.08 با (3) ااا ويا الاي اسح 
في التفاعل المتزن الآقي  0200,,  :‏ هج بي 00 ع 0 هن 
يمكن زيادة كمية كربونات الكالسيوم المذابة عند إضافة 0 
() بي,00ه0 ,170 
2 نا 011,00011 


عند تعضير غاز النشادرمن عناصره الأولية عند درجة حرارة معينة , وجد عند الأتزان أن 


 - 3.7210“ , ]27,[ - 0.5 31, ]17,[ - 0.7 1‏ فإن : تركيز النشادر يساوي 2ك 
(06 74 >10» 63.36 9) 23/1 “10 > 27.8 
11 102 » 3.9 () 311 10» 7.96 


22> أي من قيم 5 الآتية يفسر صعوبة انحلال كلوريد الهيدروجين إلي عنصريه تبعا للمعادلة : 


2801 حسم يرأ + ير 
0 “101 »1.7 -بي] 10# »4.4 ]1 
© 1017« 0,6 ديكا 1.1106 عع 


سا0 


<> أي من الأختيارات الأتية يعبرعن ثابت الأتزان لتفاعل انحلال خامس أكسيد النيتروجين . 


[,110,1]0] أي ©] '[,770] 
ا ود مومسم - حك 
[,0] :[,10] [,11:0(]0] 
كد 0 70 حم 


22> أولا : عند تحضير العامل المختزل في الفرن العالي طبقا للمعادلتين : 


0 تقلل من ١‏ ©) لاتؤثر ذخ ©) تزيد من 


ثانيا : باستخدام معادلة الفرن العالي الثانية :2 ني 200 بج 


إذا كان تركيز كل من ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون هو ( 0.05 و0.8 ) مولر علي 
الترتيب فإن التفاعل الساند في المعادلة السابقة هو 50 


0 + بي© 


29 


(0) التفاعل الطردي (ب) التفاعل العكسي ©) التفاعل المتزن 
22 ادرس الأنظمة المتزنة الآتية : 


0 16 رن ر(018)ء]1 4 


38 3+ كت 
روم 3011 روي 16 رم و 


ريم 011 3جت“ريي اد خب (08)له ‏ © 

أي من الأنظمة الثلاثة تنعدم حالة إتزانه بإضافة وفرة من محلول هيدروكسيد الصوديوم . 
6200 

8 © 


4 © 


(08)ءآ1 / 


3 الشامل فى الكيمياء 


4ن >« إيود وى 0 .2 95 0 ْ 
22> ثابت الاتزان 5 لأحد التفاعلات يساوي ليلب - ةك 


)3183(  )8301( 


فإن المعادلة الكيميانية التي تعبر عن هذا التفاعل : 


سم 1801 + يرقلا (») 


0 حسب ,11لا (ط ) 


3 


حم 1101 + يرلا (ء ) 
801 + 110 حم يارلا (4 ) 


3 


ادرس التفاعل الآتي والذي يحدث علي مرحلتين : 
(1) طدن جح وزربم 
(2) 77+8حج يوبن 


22*57 العامل الحفازفي التفاعل السايق هو‎ )١ 

40 © 8 2 :3 
") إضافة المزيد من تعمل علي ا 

0 زيادة تركيز 1 (ب) خفض تركيز (1 
"') التفاعل الكلي السابق يحتوي علي .......... من المتفاعلات والنواتج . 

(1) ثلاثة () اربعت (ج) خمسة (ك) ستت 


72> أنبوبتين 8 , 4 كل منهما تحتوي علي كتلتين متساويتين من كربونات الكالسيوم 


أضاف طالب إلي كل منهما وفرة من محلول حمض الهيدروكلوريك 0.171 فاستغرق التفاعل في الأنبوية 8 
حوالي دقيقة ونصف وفي الأنبوبة 4 حوالي أربعة دقائق أي الاختيارات الأتية يعتبر صحيحا : 


(0) حجم كربونات الكالسيوم 4 الأنبوبت 4 أقل منه 2# الأنيوبت 8 
(7) تم تسخين الأنبوبت 4 تسخينا هينا 


©) مساح سطح كربونات الكالسيوم 2 الأنبوبة 8 أكبر منه 2 الأنبوبة 4 


(5) أءج صحيح د 
كعك ل حص جع تس وين 0 


إل ل ا ا ا الا ا ا اه اا لت ا ا ل اك اث ا لل كن 


1 


<> أي العبارات الآتية صحيحة : 


() تغير الضغط لا يؤثر عل قيمتّ 167 4 التفاعلات الأنعكاسيت عندما يكون حجم النواتج ضعف حجم 
المتفاعلات 


(#) تغير تركيز الهيدروجين 2 تفاعل تحضير النشادر من عنصريه لا يؤثر لي قيمنّ ثابت الأتزان عند نقآس 
درجم الحرارة . 


3) زيادة درجت الحرارة للتفاعل الطارد للحرارة تزيد من قيمت 122 لهذا التفاعل . 


(5) .ب صحيح. 
<> أولا : عند إضافة الماء إلي إستر أسيتات الإيثيل فإن قيمة الرقم الهيدروجيني 016 
() تظل ثابتدة ‏ (7) ترتفع ©) تنخفض 
ثانها : في التفاعل المتزن الآفي : ,822,0 +,71ر0 08,000 + 011,01 + 011,00011) 
)١(‏ عند إضافة المزيد من حمض الأسيتيك يزاح التفاعل 55 
() جهت اليمين (9) جهت اليسار 
(؟) عند إضافة كمية وفيرة من الماء يزاح التفاعل 500 
(0) جهتاليمين (2) جهد اليسار 
(؟) عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إلي التفاعل المتزن فإنه 0 
(0) يزاح جهت اليمين (ب) يزاح جهت اليسار 
(ج) يصبح التفاعل غير انعكاسي () )١(‏ و(ج) معا 
في التفاعل المتزن الآتي : 
000 دار 20 


تتغير قيمة ثابت الأتزان لهذا التفاعل بتغير: 


() الضغط والعامل الحفاز. (ب) درجت الحرارة فقط . 
(©) التركيز والعامل الحفاز. (د) الضغط فقط . 
معسسدة إن و و ل و وا رك رو و اح و ا ود ارج عو ور لج ون و ع وو مسن 


الشامل فى الكيمياء 


«ر> في التفاعل الآتي : 60+ 8255.16 2211 حسب 1 + وك 


)و2 (ج)2 
والجدول الآتي يعبرعن تركيز مواد التفاعل عند لحظة معينة : 


فإنه يمكن الوصول إلي حالة الإتزان عن طريق 53 
(0) خفض درجت الحرارة تدريجيا (9) زيادة عدد مولات يوديد الهيدروجين 
(ج) رفع درجت الحرارة تدريجيا (د) لاتوجد اجابج صحيحت 


<> ادرس التفاعل المتزن الآتي : 


وي 2870 سب 210 
)١‏ عند إضافة المريد من 77,0 فإنه 301*ظظ5ظ2 
(1) تزداد درجي اللون البني المحمر . © تقل درجت اللون البني المحمر. 
") إذا كانت 117 للتفاعل موجبة فإنه عند رفع درجة الحرارة 0000 
(0 تقل قيمدّع>1 (ب) تزداد قيمتّ >1 
“'") زيادة الضغط علي هذا النظام المتزن تؤدي إلي نشاط النظام ”5 
(1) جهت اليمين. (ب) جه اليسار. 


22> الجدول الآتي يعبرعن كتل كل من المتفاعلات والنواتج لأحد التفاعلات بعد بداية التفاعل بقليل وعند 
الوصول إلي حالة الإتزان : 


لم2 + 24816 م31 ( 24 
لم 2 + ,2481 ( 6 ) 

) »( 2 481 2 35 3 

) 4 ( 248 + 32 241816 


الشامل في الكيمياء 
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<< الشكل البياني المقابل يعبرعن تفاعل متزن عند لحظة ما . تركيز النواتج 
من الشكل يتضح أن التفاعل السائد هو 22 
(1) التفاعل الطردي (ب) التفاعل العكسي 


معدل التفاعل الطردي 
<(» ادرس المخطط المقابل والذي يعبر عن تفاعل قطعة من الخارصين مع وفرة 
من حمض الكبريتيك المخفف يمكن تغيير نمط التفاعل من 4 إلي 8 عن طريق لملم ملل ل #00 حجم 
/ 
0 زيادة تركيز الحمض . 


© سحق قطعي الخارصين . 


الزمن 
2 رفع درجي الحرارة . 
(3) جميع ماسبق. 
أولا :عند زيادة الضغط فإن كمية الماء المحضر من عنصريه 21011 
(0 تقل (9) تزداد (©) تظل ثابتت 
ثانيا : في التفاعل المتزن الآتي. 52 + +22 | هجح كلم 
عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف , فإن تركيز أيون الكبريتيد 0 
(0) يزداد (© يقل ©) يظل ثابت 


72> في التفاعل الاتي : 


-كتتكتكتا 
1قل2 ري 11+ 1 


اذا كان ثابت الأتزان لهذا التفاعل - 1.55 وتركيز يوديد الهيدروجين (114 1.035)فإن تركيز كل من 
الهيدروجين واليود هو ممع د و 


]11,[ - 0.7934 ,  ]1,[ - 0.83 14 0( 
]138,[ > 0.83 14 ,  ]1[ - 0.7931 © 
]138,[ - 0.83 14 ,  ]آر[‎ - 0.83 11 


]11,[ - 0.135 84 , ]1[ - 0.135 14 


0 الشامل فى الكيمياء 


<> ادرس التفاعل المتزن الآتي : 
2210 خسري 17,0 
إذا كان ضغط غاز 770 - 01 0.2 وضغط غازٍ 17,0 - 011 0.1 فإن قيمة للتفاعل العمكسي - 570 
(6 0.4 © 5 2.5 ( 0.8 
02> ماقيمة () للتفاعل الكيمياني المتزن 
المعبر عنه بالشكل البياني المقابل ؟ 
() أكبر من الواحد 
(9) تساوي الواحد 
3) أقل من الواحد 
(د) تساوي صفر 
ادرس الشكل البياني المقابل : #التركيز 
قيمة 1 للتفاعل العكسي : 
(1) تساوي واجها. 4 
الزمن 
(ب) أكبر من الواحد . (ب) 
©) أقل من الواحد . 
<> في التفاعل الآتي :  48-)-(‏ ,250 هج 0 + ,250 
)١(‏ عند سحب الأكسجين من حيز التفاعل فإنه : 


(0) يزداد معدل انحلال ثالث أكسيد الكبريت 


التركيز 


الزمن 


(7) يقل الضغط الجزيئي لثاني أكسيد الكبريت 
(©) يزداد عدد مولات ثالث أكسيد الكبريت 
(د) يزداد معدل تفاعل الأكسدة 
(؟) زيادة الضغط تعطي نتائج مشابهة ل 1118ظ 
() رفع درجت الحرارة (©) زيادة عدد مولات ثالث أكسيد الكبريت 


(ج) خفض درجت الحرارة (5) بءج صحيح 


ال اق ا لاك للا للك للك الاك لك الاك لك لك لاك لك لظ اذ 105 505 
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4 كرتين من الحديد [ , ][ لهما نفس الكثافة كتلة الكرة 9 29 -][ وكتلة الكرة رع 12:10 
أضيف إلي كل منهما وفرة من حمض الكبريتيك المخفف. 
أي الأختيارات الآتية صحيح : 


(1) معدل التفاعل متساوي مع كل من ل[ . 26 (ب) معدل التفاعل مع ]2 أكبر منه مع ل[ 
(2) معدل االتفاعل مع لآ أكبر منه مع ]1 (2) لا توجد إجابت صحيحت. 
42 في التفاعل الآتي : 0 -,85 (-)48 21780 ع«حج 357 + 
إذا علمت أن الضخوط الجزيئنية لكل من ( 011:1 3 - ,17 و 411 0.6 - ,3117 ) 


)١(‏ فإن الضغط الجزيني للهيدروجين يساوي ممم مية 


0.28 1 © 0.2 1 - 0.3 1 © 01 7 0 


(؟) لزيادة إنتاج النشادر فإنه 5آظ5 
(0) يتم خفض درجت الحرراة (ب) يتم تقل التفاعل إلي وعاء له حجم أقل 
©) يتم زيادة عدد مولات الهيدروجين () جميع ماسبق 


<> ادرس التفاعل المتزن الآتي : 
0 حدر جر 


(ع)2 (وي)2 
إذا كان تركيز غاز الأكسجين يساوي تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون فإن 527 
(0) قيمت >1 - صفر 
(©) قيمة 1 > 1 
© قيمت ‏ < 1 


(5) قيمت قيمت 1-1 


4 عند تسخين كمية من محلول بيكربونات الماغنسيوم في إناء مغلق فإن قيمة >1 تعتمد علي .. 


(5) _ثلاثت مواد من تلك الموجودة # معادلنّ التفاعل الموزونت 
(©) مادتين من تلك الموجودة 4 معادليّ التفاعل الموزونت 
(ج) أربعت مواد من تلك الموجودة 4 معادلتّ التفاعل الموزونت 


() مادة واحدة من تلك الموجودة ف معادلت التفاعل الموزونت 


ووجووووه 


ادرس النظام المتزن الآتي : 
0 211 6-0 للدي لذ 


7 1.8 - 1 
أي الأختيارات الآتية يزيد من قيمة 1 : 
(1) إضافت المزيد من غاز النشادر. 
(©) زيادة تركيز الهيدروجين . 
(©) زيادة الضغط . 
() لا توجد إجابج صحيحة. 
<> في التفاعل الآتي : 
(+) 4181م واقة + وراك شحج بة 
عند زيادة الضغط فإنه : 
(0) يزداد عدد مولات الهيدروجين 
(7) يقل عدد مولات النيتروجين 


<) تزداد كميت الطاقنّ المنطلقت 


() أءج صحيح 
<> في التفاعل المتزن الآتي : بي 21187 خس 1ر231 
إذا كانت ضغوط الغازات الجزينية للبروم والهيدروجين وبروميد الهيدروجين والهيدروجين هي علي الترتيب1.5 
01 1 ,41111 , 41171 0.5 فإن ثابت اتزان تفكك بروميد الهيدروجين لعناصره يساوي 7 
2.20 
(© 0.22 


0.45 © 
4.5 ( 


1 


5 


أربعة أناييب ,4,8,0 مثبت عند عند فوهة كل أنبوبة بالون . 


الأنبوبة 4 تحتوي علي قطعة حديد وحمض هيدروكلوريك 11 0.1 
الأنبوبة 8 تحتوي علي قطعة حديد وحمض هيدروكلوريك 1/1 0.3 
الأنبوبة ) تحتوي علي مسحوق حديد وحمض هيدروكلوريك ]1/1 0.1 
الأنبوبة 1 تحتوي علي مسحوق حديد وحمض هيد روكلوريك 11 0.3 


فإذا علمت أن الأنابيب الأربعة نتحتوي علي نفس حجم الحمض ونفس كتلة الحديد , في أي من الأنابيب 
الأربعة سوف يتم نفخ البالون بشكل أسرع . 


0 م 5 © 8 كك 4 


إذا علمت أن معدل تفاعل قطعة من الخارصين مع وفرة من حمض الهيدروكلوريك - ع7::01/526 0.01 وأن 
هذا التفاعل ينتهي خلال 56 10 فإن كثلة هذه القطعة تساوي 537 


(0 بع 3.25 
(©) 1و 1.75 
© ع 6.5 
(د) 27 11 


التفاعل الآأتي يتم داخل وعاء مغلق : 251 حسم ا نر1 + ور 


أي الاختيارات الآتية والتي تعبر عن عدد مولات الهيدروجين واليود تجعل معدل التفاعل أسرع : 


الشامل فى الكيمياء 


الاتزان الكيميائى 


4 أي من التفاعلات الآتية يكون لوجود العامل الحفاز الأثر الأكبرفي حدوثها : 
(أ) تفاعلات الأسترة 
(ب) تفاعلات التصين 
©) تفاعلات محلول كلوريد الباريوم ومحلول كبريتات الصوديوم 


© أءب صحيح 
في التفاعل الآقي  400,+ 611,0 + 11064  :‏ حم 70 +201 
إذااكان معدل استهلاك غاز الأكسجين يساوي :211:1 0.056 , فإن معدل إنتاج غازثاني أكسيد الكربون 
يساوي ... 
(0-16 , 6-12) 
()) فصاع 0.066 
(©) «رفومطو 0.044 
(©) ومنو 0.088 
(ك) ماع 0.055 
ادرس الأشكال البيانية الآتية والتي تعبر عن تفاعلات في حالة إتزان : 
التركيز التركيز التركيز 
)0( 8 [4) 
الزمن الزمن الزمن 
قيمة © للتفاعل العكسي الحادث في الحالة .......... يساوي 1 
20 
© 8 
4 


1 


عند نقطة إتزان التفاعل ,27711 + ن ,311+ ني ,1 


والذي يجري داخل مكبس حجمه .1 1 باستخدام الشكل البياني 


المقابل فإن قيمة ثابت الإتزان - 257 
(0 103 »6.67 

10 © 

150 © 

0.1 ( 


أي التفاعلات الآتية انعكاسي : 
0) قفاعل مبحلول نترات القضت مع يروهيد البوتاسيوم . 
(ب) تفاعل ذوبان غازالنشادر ظ الماء . 
©) تفاعل كلوريد الكالسيوم وحمض الكبريتيك المخفف . 
© تفاعل ملح نترات الصوديوم مع حمض الكبريتوز. 
عند تعضير حمض الكبريتيك بطريقة التلامس , فإنه لزيادة معدل التفاعل يجب 7 
(1) خفض الضغط 
(ب) خفض درجت الحرارة 
©) زيادة الضغط 


(5) لا توجد إجابج صحيحت 


في الشامل فى الكيمياء 


92> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند إضافة كمية من غاز الهيدروجين إلي هذا النظام المتزن . 


يد 
211 لي ولخي 11 


(م11) ل 11) 


)0( (ب) 


الزمن الزمن 


ف وق 5 ب 


الززمن الزمن 1 ٠‏ 
2 عن اضافة حمض الخليك إلي الإيثانول وترك الخليط مدة كافية ثم إضافة قطرات من دليل أزرق 


بروموثيمول يتلون المحلول باللون 515 
(0) الأزرق © الأخضر الفاتح (ج) الأصفر (©) لاوجو كاي سيميسة 


22 المعادلة الآتية تعبرعن نظام في حالة إتزان . 
روم + مهل خب 01يوم 
أي من التغيرات الآتية تحدث عند إضافة قطرات من محلول اسيتات الرصاص . 
تقل سر« التفاطل الع ووفق جر صو راون لحي 
5 تزداد سرعت التفاعل الطردي ؛ ويقل تركيز أيون الكلوريد . 
2 تزداد سرعيّ التفاعل العكسي ؛ ويزداد تركيز أيون الفضت . 
ك0 تقل سرع التفاعل الطردي ؛ ويزداد تركيز أيون الكلوريد . 
22> في التفاعل المتزن الآتي (+)-48 ني30 هسم وين ل ب 
لايتأثر معدل تتكون أكسيد النيتزيك عند : 
4 زيادة تركيز النيتروجين وخفض الضغط (2) خفض الضغط ورفع درجت الحرارة 
2 نقل التفاعل إلي وعاء أكبر 
5 سحب أكسيد النيتريك المتكون أولا بأول من حيز التفاعل 


اخ نت كدت عماس كه بحم ينعت مايه اجا يو وك 


1 


<> ادرس معادلة ثابت الأتزان الآتية : 


برا 
دم 
5 1 
معادلة ثابت الأتزان تعبر عن الانحلال الحراري لمركب ينتج من التقطير الجاف لمركب ل 
(0) ايثانوات الصوديوم . (ب) بروبانوات الصوديوم . 
- بنتانوات الصوديوم . (© بيوتانوات الصوديوم . 
27> الشكل البياني المقابل يعبر عن التفاعل المتزن ‏ ع2 التركيز 
6 20 ب+م8ححح م 
9 85+40 ع ور 
9م خح ربع 
8 
(6 24 عه نيبو 
4 
<> في التفاعل التالي : الزمن 
هستب 
بي 2170 حسسية ري ,27,0 
عند زيادة ضغط ‏ 27,0 : 
(1) درجت اللون تزداد ء وتزداد قيمت >1 . (ب) درجت اللون تقل : وتظل قيمت 1 ثابتت . 


(ج) درجت اللون تزداد ؛ وتظل قيمات >1 ثابتت. (د) درجت اللون تقل : وتقل قيمت >1 . 
<41 فيالتفامل الآتي. ‏ “0-410 ,250 هسم رير0 + ,250 
أي الاختيارات الآتية يعبر عن التفاعل : 
(1) التفاعل آنشط 4# الاتجاه العكسي لأن قيم ثابت الإتزان كبيرة 
(ب) التفاعل أنشط 2# الاتجاد الطردي لأن قيم ثابت الإتزان صغيرة 
(ج) التفاعل أنشط 2# الاتجاه العكسي لأن حجم المتفاعلات أكبر من حجم النواتج 


(د) التفاعل أنشط 2# الاتجاه الطردي لأن قيمت ثابت الإتزان كبيرة 


الشامل فى الكيمياء 


«3> ادرس كل من الغازات الآتية : 


مط اهم ]© هم ط 4 ا 


النشادر | ثاني أكسيد الكربون | يوديد الهيدروجين | بخارالاء | ثاني أكسيد الكبريت 


أي من الأختيارات الآتية يعبر عن غازات يزداد معدل تكونها من عنصريها بزيادة الضغط . 
(0 0 -8 - 4 فقط (8)2 - 8 فقط 
© 0 -8 - 1 فقط () 48 - فقط 

«(» العامل الحفازفي التفاعلات الكيميانية المتزنة 3 


(آ) يزيد معدل تفاعل النواتج معا فقط 
() يزيد تركيز النواتج فقط 
() يزيد تركيز المتفاعلات والنواتج ويجعلها متساويت 
تبقي كتلته ثابتتّ طول التفاعل 
<> أي التفاعلات الآتية يعبر عن تفاعل تام : 


(0) ربى 070ه الجر 7ه نسب ري 187 [لخربي ر0الع 


(وم) 
55 | ,2270 خحج 0+ 2280 (ؤ# إناء مغلق) 
2 0 خربى ,011 011,000 011 ,11ج 011,00011 


رمن ,22/11 دن ,311خن ,17( إناء مغلق) 


ا كت ل ا لك الاك الك الك الك الك الك الك ال الك 00 لظ ل لك 


<> أي الأشكال البيانية الأربعة الآتية يعبر عن التفاعل الآتي : 
(+) ع أقذ ي ,00 + ن 060 حب ن ,00 0 


علما بأن التفاعل في حالة إتزان . 


درجي الحرارة 


ثانى أكسد ١‏ 8 
ججم قاني يد الكربون 


درجي الحرارة 


كتدن كربونات الكالسيوم 1 


<> عند إضافة العامل الحفاز الي وسط التفاعل فإن : 
(0) يعمل علي خفض طاقت التنشيط . 
(ب) تقليل زمن الوصول إلي موضع الأتزان 4# التفاعلات الأنعكاسيت . 


©) تقليل زمن الوصول إلي نهاينّ التفاعل 4 التفاعلات التامتّ . 


(د) جميع ما سبق . 
<> في التفاعل الآتي : بي 08 + بي :8,0 م 28,0 
)١(‏ عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك فإن تركيز أيون الهيدرونيوم 5ك 
(0) يقل (ب) يظل ثابت (©) يزداد 
أ1) عند إضافة قطرات من محلول الصودا الكاوية فإن تركيز أيون الهيدرونيوم 51 
١‏ (0 يقل (ب) يظل ثابت (ج) يزداد 
أ 1/6 2 2 كام ع وو و ع ع وم وو ايج اواك حرج اك وك 92 ور و ا 1 وت 


الشامل في الكيمياء 


في التفاعل المتزن الآتي : 


بي 2370 خسية ري 0ج 2070 
5 - 1 
فإن قيمة 1,2 تساوي 52 
(50به © 2 © 1 4 
472 من التفاعل الآتي 2111 خسه ان ,1+ ني ,11 


أي الأفكال البيانية الآتية يعتبر صحيح : 


1( االبركير التركيز 


الزرمن بو لبت 
( 6 ظ 0 اله ظ التركيز 
ارد الزمن 


أي من التفاعلات الآتية تعتمد فيها قيمة >1 علي اثنين من مواد التفاعل بفرض أن هذه العمليات هي 
عمليات انعكاسية . 


(1) اتحلال بيكريونات اللاغنسيوم الذائيج 2 الماء . 
() اتحلال بيكريونات الكالسيوم الذائبت ف الماء . 
©) ؛تحلال بيكريونات الصوديوم الذائبت 2 الماء . 


60 أب صحيح . 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن التفاعل الآتي : 


1 
عه 


<> الشكل البياني المقابل يمكن أن يعبر عن تفاعل ا 


69 تحضير النشادر. 


(ب) تحضير ثاني أكسيد الكربون . 


(ج) تحضير يوديد الهيدروجين . 2112 
الزمن 
١‏ (© تحضير يخار الماء . 
5 52008 [ 170 ه11] 0 
212 يمكن حساب فيمة نابت الإترزان كما يلي : 1/0 يه ] 87 وان 07 للتفاعل 5*ش*ظ2 


170 هه + «تظهام سحج 7ع + ب 0للهلة ( ه ) 


1714870 ضح ,8780 عم + :3128 ( 6 ) 
7 + 7/0070 ححج 870 عه + «ظلعلة ( © ) 
170 ع4 + ,7/08 ١‏ صصح 10 22 


02> استغرق تسخين عينة من خام السيدريت النقي كتلتها :7ئ 2 بمعزل عن الهواء زمن قدره دقيقتين 


| فإن معدل تصاعد الغاز النائج بوحدة :1/1111 يساوي 5557 

| 5 (0 0.386 (9) 102 » 9.65 © 0.192 © 0.772 
: (16-<-56,0-12,0 -دع8) 
أن هه نوا اشاضاه ا لظ كتاكة . لكتكا . لكت . كتاف تاف كتف لئان تاك ككف لكك تلاك الك الك الك الث اك إث اك اك ا ا ا 1لا 0ر1 | ا ا ل 1ل ل ل لل ل ال ل ل ل م د كد 


الشامل فى الكيمياء 


<> يستخدم ثاني أكسيد المنجنيز كعامل حفز مثالي للتفاعلات الكيميائية , وعند إضافته إلي التفاعل 
المتزن الآقي: ,30 + ,201 2 حج 0 ,ري,2010 فإنه يعمل علي 11016 


(أ) خفض طاقت التنشيط وإزاحت التفاعل جهدّ اليمين 

(ب) زيادة معدل التفاعل وإزاحة التفاعل جهتّ اليسار 

©) خفض طاقت التنشيط ولا يزاح التفاعل يمينا أو يسارا 

() زيادة معدل التفاعل وإزاحر التفاعل جهتّ اليسار 
72> في التفاعل الآتي : 

2112 جني ,اة > بي ,1122/7111 

يمكن زيادة كمية الهيدروجين المتصاعد من خلال : 

(1) زيادة درجت الحرارة . (ب) زيادة حجم الوعاء . 


©) إضافت المزيد من ,17 إلي وسط االتفاعل .2 (د) إضافتّ عامل حفاز لوسط التفاعل . 


<> في التفاعل اللمتزنالآقي: 2 (+)-415 ,30 + 25017 حم 200 


305( 


تعتمد قيمة ثابت الإتزان علي 01 
() تركيز كل من المتفاعلات والنواتج 
(ب). تركيز غازالأكسجين فقط 
(ج) تركيز كلوريد البوتاسيوم والأكسجين فقط 
(5) درجت الحرارة 
> 1 + ىرأ 215 ح ,21101 + ى 218 
الشكل البياني المقابل يعبر عن التفاعل 


السابق والذي تم إجراؤه عند درجة (0 © 25) 


اليد كا يعبرعن ثلاثة 5 نيات فتلغة 


توضح أزمنة الوصول إلي نهاية التفاعل . 


(1) إذا كانت كتلة الماغنسيوم ؟ 2 في كل مرة وعند ثبوت درجة الحرارة فإن تركيز الحمض يكون ا 
رك برح »<ج (ب) ع > بر > عر 
© 2< نردعءع (© ع« >ع > 
م مح دو ددنت 


1 


(5) عند إعادة النجربة واستخدام حمض هيدروكلوديك (1/1 0.1) في كل مرة ومع ثبوت درجة الحرارة فإن كتلة 


الماغنسيوم تكون 2ك 

(0 2< بر <عر ©) ع > ع > بر © + <بردع () ور >ع >عر 
<> في التفاعل الآتي: 077 + +/م | حج 21 
)١(‏ عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك فإن تركيز أيون الآمونيوم 216 

(0) يقل () يظل ثابت (ج) يزداد 
(؟) عند إضافة قطرات من محلول الصودا الكاوية فإن تركيز أيون الآمونيوم 50 

(0) يقل (©) يظل ثابت (ج) يزداد 


72> ادرس المخططات الآتية : 


التركيز 


ا 0 710 الو 


الأول الثاني 

الزمن الذي تبدأ عنده حالة الأتزان لتفاعل انحلال النشادر إلي عنصريه هو 00 
(0) #8 المخطط الأول . (7) #0 المخطط الثاني . 

©) #4 المخطط الأول . (© 28 المخطط الثاني . 


42 أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن تفاعل محلولي نترات الفضة و كلوريد الصوديوم . 


7 


الشامل في الكيمياء 


22> في التفاعل المتزنالآتي: 248 خححع يز + 24 
للحفاظ علي حالة الاتزان وزيادة معدل التفاعل فإننا : 
(1) تونق درحةالحرادة (ب) تقلل مساح سطح المتفاعلات 
(©) نزيد تركيز المتفاعلات () نضيف عامل حفاز!لي وسط التفاعل 
22 في التفاعل المتزن الآتي: ‏ ,127,0 سج ,22/0 


أي الاختيارات الآتية يؤثر علي درجة اللون البني المحمر : 


(1) الضغط (ب) التركيز (ح) فوعضةالجوارة (د) جميع ماسبق 
22> يزيد ارتفاع درجة الحرارة من سرعة التفاعل الكيمياني لأنه 5511 


() يزيد من أعداد الجزيئات المنشطت 
(7) يمكن الجزيئات المتفاعلج من كسر الروابط بين ذراتها 


©) يزيد من فرص التصادم بين الجزيئات المتفاعلت 


() جميع مااسبق 
بوه ع 0 - عطس 
22> في التفاعل المتزن + 2500 44 25 - 17 ,أن +ن, 501‏ ححسه © رام 
قيمة ," للتفاعل العكسي تساوي 9* 5958 عند نفس درجة الحرارة 
© 25 (9©) 12.5 © 0.08 ( 0.04 
0 فيم ثابت الإتزان التي يمكن حسابها بالمعادلة الآتية : اكد - 10 تعبرعن المعادلة : 


00/8 


1 
“05 
م10 + ي 0 تححح ه311 + بي 20 (64) 
ييه 
كان معححج ولد + بي 00 (5) 
كه 
11,0 + 2 سح 31 + بي 00 (ء) 
هب 
44 
0١‏ 


38 + .00 0 + يقلن (4 ) 


(قي)2 )6 2 فق 


420 في التفاعل الآتي : ( - ) 413 ,27751 حسس ,351 + ,ل أي العبارات الآتية يعتبرصحيحا : 


(1) معدل استهلاك النيتروجين ثلاث أضعاف معدل استهلاك الهيدروجين 
(ب) معدل إنتاج النشادر ضعف معدل استهلاك النيتروجين 


© معدل استهلاك الهيدروجين ثلاشن أضعاف معدل استهلاك النيتروجين 


22 أي الأشكال البيانية يعبر تعبيرا صحيحا بالنسبة للتفاعلات الطاردة والماصة للحرارة . 


5 1 
ص 
طارد 
درجد الحرارة 


5 


طارد ك1 1 
طارد 
درحي الحرارةه درجم الحرارة 


2 


<> أي الأشكال البيانية يعبر عن التفاعل الآتي : 


حا 
ل 
+ 


+ 50 ححج 4 30 


0 كه 
2 


2 )©( 


عدد المولات الكلى 


عدد المولات الكلى عدد المولات ا 


59 المولات الكلى 
١ 2‏ 


الضغط 1 


72> أنبوبة تحتوي علي قطعة حديد ( 56 - 76 ) كتلتها م 0.14 أضيف إليها وفرة من حمض الهيدروكلوريك 


فكان معدل التفاعل يساوي 10471016 ٠‏ 1[فإن زمن نمام التفاعل يساوي 6 ظ5 
69 ع56 14 © ع56 25 - © 34 © )856 
<> الشكل البياني المقابل يعبرعن أي التفاعلات المتزذة الآتية : التركيز 
20 خسوا بمو ونه 
ْ 5 ا الب “ك0 
ء 5 7 د 2 0 الزمن 
© يي#عءييوود عحم روود 


الشامل فى الكيمياء 


<> في الفظام الزن  :‏ 41.110+-411 21,0 +00 حه 0 + و1 


(ع)2 و2 


2 


)١(‏ عند زيادة الضغط فإن الضغط الجزتي لغاز الهيدروجين: 


(0) يقل (ب) يزداد ©) يظل ثابت 
(؟) عند زيادة درجة الحرارة فإن الضغط الجزني لغاز الهيدروجين: 
(أ) يقل (©) يزداد 2 يظل ثابت 


22 أي التفاعلات الآتية يعتبر صحيح عند سقوط الضوء علي أفلام التصوير : 


97> في التفاعل : وركآة + 00 خخ ,880 + هده 
الجدول الآتي يعبرعن قيم تركيزات كل من المتفاعلات والنواتج : 


0.04 111 0.08 7:0] 


يكون قيمة ؟ بالاستعانة بالقيم الموضحة بالجدول تساوي ه25 
(6 “10 »3.56 (ب) 103 » 2.22 
© 106 »4.27 () 1.2110 
72> في التفاعل الآتي : () 48 2 وي,0 + ن, 250‏ حج 
اذا كانت قيمة ( 1 - 1 ) وقيمة ( 0.5 - 


230 


(308 
روم8 ) فإن 0 - 

(1) ضغط غاز ثالث أكسيد الكبريت ضعف ضغط ثاني أكسيد الكبريت 
© ضغط غاز ثاني أكسيد الكبريت ربع ضغط ثالث أكسيد الكبريت 
() ضغط غاز ثالث أكسيد الكبريت نصف ضغط ثاني أكسيد الكبريت 


© ضغط غاز ثاني أكسيد الكبريت ثلث ضغط ثالث أكسيد الكبريت 


ٍ--. ييا 7إ1إ57آ مم 20 


2 في التفاعل الآتي المتزن الآتي : يظة + و0 خح-م يظ68 + يمه 
عند نقل التفاعل إلي أناء أصغر فإنه ينشط جهة اليسار. فإن ذلك يعني أنه عند موضع الإتزان الأول كانت القيم 
(6 4 +ع > 5+ه (ب) 4 +ع - 65+ هع 
© 4 -. - مده © 24+ < ط+ه 


<> ادرس الجدول الآتي ثم اختر : 


(1) رفع درجت الحرارة 


28711 جد 311 +بي,1ة (1) 556 
+ نير11 +ري 00 جد م00 ني 1,0 (2) 


©) زيادة الضغط 
1م27 - ج26 جد يخي 4 م3 
() إضافت عامل حفاز 


() خفض درجت الحرارة 


<> في التفاعل الآتي : هه مهرد خحب ل كن 
)١(‏ عند زيادة درجة الحرارة فإن : 
(1) يزداد معدل تكون النشادر (ب) يزداد عدد مولات النيتروجين 
©) يقل ضغط غاز الهيدروجين (5) ب؛ج صحيح 
(؟) عند زيادة الضغط فإن : 
(0) يزداد معدل تكون النشادر (ب) يقل معدل استهلاك النيتروجين 


©) يقل معدل استهلاك الهيدروجين () ب؛ج صحيح 


3 الشامل فى الكيمياء 


ووووة 


> ادرس التفاعل الآتي والذي يحدث داخل مكيس : 
كم 
(-)411 بي ,01 2 + بي 270 حب 0 + بي 41101 


)2 
أصفر مخضر عديماللون عديماللون عديم اللون 

0 عند إزاحة المكبس من النقطة © إلي النقطة 4 فإن درجة اللون الأصفر المخضر‎ ١ 
تزداد ©) لا تتأثر‎ )2( "42 

" عند إزاحة الكبس من النقطة 4 إلي النقطة 8 فإن درجة اللون الأصفر المخضر 527 
0 تزداد © تقل 2 تظل تايتين 

؟ عند إراحة المكبس من النقطة 8 إلي النقطة 4 فإن عدد مولات كلوريد الهيدروجين ذإ 
0 يفك (©) يزداد ©) لايتغير 

عند إزاحة المكبس من النقطة 8 الي النقطة © مع ثبوت درجة حرارة النظام فإن قيمة )1 ا 
(1) تزداد © لا تتغير © تقل 

72> ثلاثة أناييب اختبار 4,8,0 

الأنبوبة 4 بها قطعة خارصين كتلتها و (2) أضيف إليها وفرة من حمض الهيدروكلوريك /1 0.1 

الأنبوية بهام (2) من مسحوق الخارصين أضيف إليها وفرة من حمض الهيدروكلوريك 2/1 0.5 

- الأنبوبة 0 بها م (2) من مسحوق الخارصين أضيف إليها وفرة من حمض الهيدروكلوريك /3 0.1 

أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيح بالنسبة للأنابيب الثلاثة 


8رهم 3 مره | 86 | مر8 | 
4 2 8 3 © 2 
3 1 5 
ا 3 ا 
زر الزمن الزمن الزمن 
تين )0( 556 كك رج( (د) 
»> في التفاعل الآتي : 248 سج ورظة + ورف 


إذا كان الضغط الكلي للتفاعل - 4170 7.6 : وكان الضغط الجزني للغاز5 4 ستة أمثال الضغط الجزني للغاز8 
وكان الضغط الجزني للغاز8 أكبرمن الضغط الجرني للغاز 1 بمقدار :217 0.4 فإن الغازالذي له ضغط 
جريفي - 4111 1[ هو 22007 
600 الغاز ‏ © الغاز ل ج الغاز 415 


12> في التفاعل المتزن الآقي : 8 0 37 0 فك 100107 0م21 


عند إضافة المزيد منن الهيدروجين فأي الأشكال البيانية يعبر عن تغير تركيز الهيدروجين للوصول إلي الأتزان مرة 


أخري . 
التركيز 
)0( 
الرمن 
مه م واه 3203017 34 ا 
> أي الاختيارات الآتية يعبر عن التفاعل الآتي: 2 248 حيج ووه + 24 
0 [ر4[:]8]امء © [رظ8] 7[ 4 ]هر 
© [ر8 ][4 ]»ه:» [48 ] »» 
<> في التفاعل المتزن الآتي : #10 20 خحم ‏ ن,20 + ورلا 
إذا علمت أن الضغط الجزيني ل ( 44 4 - ,7710 ) , وكان الضغط الجزيئي للأكسجين خمسة أمثال الضغط 
الجزيني للنيتروجين فإن الضغط الجزيني للأكسجين يساوي 7 
ممه 1 ©) +017 2 - 1 0.4 0 1 0.8 


29> أي المخططات الآتية يعبر عن معظم التفاعلات الكيميائية : 


(0) 


(ب) 


معدل التفاعل 


درجي الحرارة درجي الحرارة 


)د 


معدل التفاعل 


درجي الحرارة درجي الحرارة 


يي ل الشامل فى الكيمياء 


02> عند وضعم 5 من أكسيد الحديد 17 

مع 7:1 20 من حمض الهيدروكلوريك 1/1 0.1 

داخل مكبس وحساب الزمن الكلي 

أى الاختيارات التالية لايغير من معدل التفاعل عند إعادة التجرية : 


() استخدام حمض هيدروكلوريك بنفس الحجم 1/1 0.01 

(©) رفع درجت الحرارة بمقدار © * 10 

(ج) إزاحت المكبس من النقطتّ 44 إلي النقطتّ 8 

(5) سحق أكسيد الحديد 17 مع الابقاء علي الكتليّ ثابتت . 
في التفاعل الآتي. 248 2ح | هَ + 24 

عند حدوث إتزان ديناميكي فإن هذا يعني أن 200 

(1) تركيز 4 يساوي تركيز 8 

(ب) معدل انحلال 478 يساوي معدل استهلاك 8 

© تركيز كل من 8 , 4 يساوي تركيز 478 

(ك) معدل انحلال 4.8 يساوى معدل استهلاك 4 
<> أي من قيم < الآتية يدل علي عدم قابلية كلوريد الفضة للذوبان في الماء تبعا للمعادلة : 
0 0 حي 0 


(ه66) 


(0 1.3102 12 © 102 »4.4 - 1 
© 0.610 1-2 () “101 »1.7 ديكا 
في التفاهل :106 “4.27 - 10 317,3 + ني 00س ,11,0 + 011 
إذا علمت أن تركيزات كل من اماء والميثان يساوي .71011 1.2 وكان تركيز أول أكسيد الكربون ضعف تركيز 
الهيدروجين فإن تركيز أول أكسيد الكربون يساوي ممم ممم 
(0 .آمهم 0.02 (©) 1[ه1م 0.08 
© .011 0.04 © .1201/1 0.06 


الشامل فى الكيمياء 9 


8 كذ كد عه حت عه اك اهن كه كنا كك عد أن ابه عو اكه اك 


4 في التفاعل امتزن الآتي : .10 25- -4751 ,011 خم | ]د + نم6 


لا يمكن التأثير علي موضع إتزان التفاعل 5-05 
() بزيادة الضغط (ب) بخفض درجت الحرارة 
©) بإضافت المزيد من الكربون (5) بزيادة عدد مولات الميثان 
ادرس الشكل البياني المقابل ثم أختر : 0# 
)١(‏ المنئحي الذي يعبر عن تفاعل يدون استخدام عامل حفارزهو 10 
(60 8 (2©) 4 
المنحي الذي يعبرعن نفس التفاعل باستخدام عامل حفاز هو 0 
(0 8 (© 4 
(0» عند خفض الضغط فإن ح جم غاز النشادر المحضر من عنصريه 5270« 
(0 يقل (ب) يزداد ©) يظل ثابت 
<(2» لا يتأثر إتزان التفاعل : ( + ) - 4177 0 2 + ل ححم 170ب 2*6 
(1) زيادة الضغط فقط (©) زيادة كميج الأكسجين فقط 


(©) سحب النيتروجين من وسط التفاعل فقط (5) جميع ماسبق 
»> يكون تركيز المتفاعلات مساويا لتركيز النواتج في التفاعل 200131 


72ح 1 20 مج و01 + ريرآآ (ه) 
ري - .+ 800 +00 حح- 0ن +دن,11 (5) 


ري وك ' ره 
14 تحت ِ 3 
0 -1 م10 505 08 0 27 ل) 


> 0م50 خحم روران + روران” (4) 
للتفاعل الآتي قيمتان لثابت الإتزان : 


١ 270 12 172102 02270‏ خحس و رالتدوراد 


2520 0 2.6910 دم بي 278 خكه ‏ إيرالة ري 2 


فإن هذا لتفاعل يكون 0 

1 

١ 

: 60 ماص للحرارة © طارد للحرارة 

١ 

: _ 
١‏ حسسدده: دنا د ا ع ا ع ان ع ومع عن م سد ا و وك ا ا 


عند إضافة المزيد من محلول كلوريد حديد (111 ) إلي أنبوية اختبار تمتوي علي محلولي كلوريد حديد (117) 


وثيوسيانات الآمونيوم فإن 51 
60 يقل عدد مولات أيونات الثيوسيانات © تزداد حدة اللون الأحمر الدموي 
©) يقل تركيز كلوريد الآمونيوم 0 أءب صحيح 
22> في التفاعل المتزن الآتي : 8,0 + 007 ١‏ حم | مير + برمير 
(أ) عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف فإن تركيز أيون السيانيد ( 7() ) ش15 
() يقل (7) يزداد 2) يظل ثابت 
( ب) عند إضافة قطرات من هيدروكسيد البوتاسيوم فإن تركيز أيون السيانيد ( 17) ) 50 
0 يقل ©) يزداد ©) يظل ثابت 


<> أيمن الأشكال البيانية الآتية صحيح بالنسبة لعادلة تكوين ثاني أكسيد الكربون في الفرن العالي : 


]00,[ ]©0([ 
(ب)‎ ٠ ٠ (0) 
الضغط‎ 


الضغخط 
[(,00] [ي00] 
5 5 ْ 
١‏ 
ا 


<> أنبوبتين 7 , ]1 تحتوي كل منهما علي محلول هيدروكسيد الصوديوم قيمة 17 له تساوي 11.8 أضيف ع 2 
من محلول أسيتات الآمونيوم إلي الأنبوبة ( 1 ) , وأضيف م 4 من محلول كلوريد الصوديوم إلي الأنبوبة ( 7[ ) 
أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا بالنسبة لكل من الأنبوبتين : 


(0) تصبح قيمت 2211 الأنبويت ( 1 ) أقل منها ف الأنبويت ( 1 ) 
(ب) تصبح قيمتّ #211 الأنبوب ( 1 ) أقل منهاخ الأنبوية ( 7 ) 
(ج) تقل قيمت #11 الأنبوبين بنفس المقدار 
(د) لا تتغير قيمجّ 4211 كل من الأنبوبين 
22> ادرس النظام المتزن الآتي : 
301 تلم حج ر (41)01 


(وه) (69) (306 
20-506 
م5 
لكي تزيد من قيمة < يمكن 6 شظ5 


(1) إضافت المزيد من هيدروكسيد الصوديوم . 
(ب) إضافت المزيد من كلوريد الصوديوم . 
©) إضافتّ المزيد من حمض الهيدروكلوريك . 


(2) رفع درج ّالحرارة. 


الشامل فى الكيمياءع 


الاتزان الكيميائي 


22> تركيزايون الهيدرونيوم يساوي ........... في محلول 71 0.2 من حمض الخليك عند درجة حرارة © * 25 
علما بأن ثابت اتزان هذا الحمض يساوي 5 10 ]7 1.8 
(0 2.1103 9) 105 »3.4 
© 103 » 1.9 () “1.0410 


4 إذا علمت أن درجة الذوبانية لكروه الفضة (,670,ج4) تساوي 7/1 “10 »6.62 فإن حاصل الإذابة له يساوي 


00 1017» 0.58 (ي) 1012 »1.16 
© 1012« 2.32 () 1012 »ا 3.48 
«2ه> أي الأشكال البيانية يعتبر صحيحاً بالنسبة لحمض ضفيف تركيزه (31 0.1) قبل وبعد إضافة الماء إليه 
عند (0؟ 25) 
)3( 
حجم الماء ام 3 2 5 
بعد قبل 
اج (د) 
حجم الماء للم 28 خام 5 4 حجم الماء 0 1 0 ف 
بعد قبل بعد قبل 
|4 أذيب :7ج 0.46 من حمض الفورميك في!:7 100 من لماء , فإن تركيز أيون الهيدروجين في المحلول يساوي 
........ إذا كانت نسبة تأين هذا الحمض -96 1 
(© 84 105» 3.16 11 104 » 1.58 
© 1102714 ( 1/1 1103 


)0-< 12, 0-16, 11-1 ( 


1 4 ادرس الجدول الآتي : 


درج جة الذويان 


يكون ترتيها حسب فيم ,1 
(6 4>8م >6 )0 > 8 > ىم يج © >م > 8 © 4 > 8 > 6 
<> أذيب :7 2 من هيدروكسيد الصوديوم في 7:1 200 من الماء , فإن قيمة 771 لهذا المحلول تساوي 5 
60 12.6 (©) 13.4 © 13 © 12.2 
1 -181 ,16 - 23,0 - هلل 
<> تركيز أيون الهيدروجين في محلول قيمه 70171 له تساوي 3 يساوي 0 
0 10514 >» 2.3 ي) 1011234 1 
© 10711 » 4.3 102114 »3.6 
<> يلزم إذابة ........... في الماء لتكوين محلول حجمه 7:11 100 من حمض الأسيتسك(10 - 011م) 
علما بأن 1107 - ه16 
00 تمع 0.3 (ب) 7ع 0.4 © 7ع 0.2 (5) مع 0.6 


))0-12,0-16,11<-1( 


الشامل فى الكيمياء 


الاتزان الكيميائى 


«> ايالأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا بالنسبة لأحد المحاليل : 


:1 (:11) 
ظ (ب) 
(013م) 2 (13) 2 (011م) 429 


(013م) (011م) 


4 عند إمرار غاز كلوريد الهيدروجين في الماء أي الأختيارات الآتية يعبر عما يوجد في المحلول ‏ 
0 ريم أ حرم *11 5 يوأت دروم ,11 


> ريم 8101 - ,11,0 © ب الاحر 210 


2 
42 ادرس الجدول الآتي ثم اخترالصحيح : 
7< 7.6 


4.3 <7 2 


يكون ترتييها سب القوة هو : 
0 1 << 2 < 17 © 7< < لما <ئ1ز 
© <27< 2 < از () /( < لآ < غ1 < 2 
52> درجة تأين حمض الفورميك 50-06 ا 
(1) كبيرة جدأ ‏ ©) كبيرة نسبياً | ج) متوسطن (©) صغيرة جداً ١‏ 
نوع الإتزان الحادث داخل كوب من الماء هو إتزان 20 ْ 
4 59 ©) كيميائي © ديناميعي ١‏ © ()و(جامعاً ْ 


2ك المحلول الذي تركيزه 7/1 1 ويحتوي علي أكبر تركيز من أيونات الهيدرونيوم هو 520 


69 اق" © 14027 © 1100011 11 
4 المحلول الذي تركيزه 71 0.1 ويحتوي علي أعلي تركيز من أيونات الهيدرونيوم هو 5 
(). 0283,00011 9 1101 
© 121013 ,170 
02> عند التقطير الجاف لأسيتات الصوديوم اللامانية مع الجير الصودي يتكون الغاز:: والمركب برالمعلول الماني 
للمركب بر ........... لون دليل أزرق بروموثيمول . 
(0) يحمر (©) يزرق ©) يخضر (د) يصفر 
حمض بنزويك تركيزه /3 0.11 ونسبة تأينه 96 2.4 
أولا : ثابت تأينه 1 يساوي 5000 
6 3.1107 ©) 105 » 1.02 
© *10 »3.4 () 105 »6.3 
ثانيا : الأس الهيدروجيني 711 له يساوي 5700 
© 4.9 © 5.11 © 6.4 (© 2.58 
<> ادرس المركبات الآتية : 
د 046 :58 00016 :4 
الترتيب الصحيح لمحاليل هذه المركبات حسب قيمة 11م هو 211 
>طكعين0 © طع> كمع 
© 8>م>0)>م ره 8>ط>0ك>م 


42 كلوريد الفضة 01و24 من الأملاح شحيحة الذوبان في الماء درجة ذوبانه 14 “- 10 1 أي الاختيارات الآتية 
يمكن أن يعبر عن هذا الملج : 


(1.8«»1020 ,ك1 (© 1105 1 

: © 107« 2.1 1 © 1510 يك 

أخح ل سي ص يس م م م م ب م م ب م ب ب ب م م ب ل ل ل ل م ني لس سام و اسم حيو ووو اه ع 
الشامل فى الكيمياء 


الائزان الكيميائى 


442 يتحول لون الميثيل البرتقالي إلي اللون الأحمر عند إضافته إلي محلول 56 
(أ) كبريتات الحديد 11 (ب) فورمات الصوديوم 
(ج) نترات الأمونيوم () أءج صحيح 
2 محلول نشادر تركيزه 11 0.1 وقيمة ,>1 له “10 * 4 تكون قيمة الرقم الهيدروجيني له 5000 
0 11.3 (© 9 © 5 (© 2,7 
52> عند اضافة قطرات من دليل الفنيوفيثالين إلي محلول ........ يتلون المحلول باللون الأحمر. 
0 ,امع (ب) ,270,00 © ,011,0001711 11077 
محلول مكون من خلط 7:1 25 من حمض الهيدروكلوريك 111 و 7:1 50 هيد روكسيد الصوديوم 24 0.5 
يكون تركيز أيون الهيدرونيوم فيه يساوي 0000 
6 110724 9) 10314« 2.1 
© 10511 » 0.5 () 102314 »3.2 


40 إذا كانت قيمة ثابت حاصل الإذابة للملح (7))011 تساوي 107 >< 6.9 فإن قيمة درجة الإذابة له تساوي .... 
0 1.1102 (ب) 1.2104 
© 105 » 1.35 © 1.4105 
<> في المحلول المشبع الآتي : 
ل 601 روم وهم دج أنعي4 
كل مما يأتي يقلل من ذوبانية [0عم1 عند إضافته ماعدا : 
0 رى ,4270 5 رف 
© رو 1101 © 7مورن! 


22> أضيفت قطرات من دليل الفينوفيثالين إلي أنبوبة نتحتوي علي محلول كربونات الصوديوم أي المواد الآتية 
يمكن إضافتها إلي الأنبوبة لكي يتغير لونها : 
(1) هيدروكسيد صوديوم (ب) كربونات الآمونيوم 


(ج) حمض الهيدروكلوريك (د) أسيتات الصوديوم 


الشامل في الكيعياء 0" 


في النظام المتزن الآتي : 
ربي *0رلآخري 081,000 خحد ى 11,0 + ري 011,00011 
(10» 1.8 - ,16) 


عند إضافة قطرات من ,, 7101 إلي التفاعل تكون قيمة 1 لحمض الأسيتيك تساوي 5 ظ5ظ] 
6 105 » 0.9 (©) 105» 1.8 
© 3.6105 () 3.6104 


22> عند إذابةج 0.8 من هيدروكسيد الصوديوم في الماء لتكوين 77:1 2500 من المحلول 
(8-1 ,16 - 23,0 - 37# ) فإن 


أولا : تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول يساوي شظ5 
(6 105 »3.44 © 102 »6.4 
© 105 »1.3 () 1012 »*« 1.25 
ثانيا : قيمة 17م له تساوي 25270 
00 11.9 © 9,23 © 12.8 (© 10.11 


«> ادرس العا الآتية والتي لها نفس التركيز 


الترتيب الصحيح لهذه الأحماض حسب قيمة 211 : 
(6 8<4<0 (© 0<8<4 © 4<0<8 (© 8<4<0 
22> ادرس المركبات الآتية ثم اخترالصحيح : 


حمض الهيدروكلوريك - هيدروكسيد الآمونيوم حمض الكربونيك - حمض الكبريتيك - هيدروكسيد 
البوتاسيوم حمض الأسيتيك - حمض النيتروز - حمض الهيدروسيانيك - هيدروكسيد الحديد (111) - 


03 حمصالئيتريك 

1 ْ 3 العددية للمواد التي لا يزداد تأينها بال 5 فية في المواد السابقة تساوي م2 

7 د و 9د © 609 (ك) 3096 
مد لاا الشامل فى الكيمياء 


الاتزان الكيميائى | 


72> فلزلا عند حساب قيمة ثابت حاصل الإذابة لهيدروكسيد هذا الفلز وجد أن تركيز أيونات الهيدروكسيل 
ضعف تركيز أيون الفلز ا عند ارتباط هذا الفلز بالأكسجين تكون صيغة الأكسيد هي 0 


0 © 20 © 0, © 230, 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحاً عند إضافة الماء تدريجياً إلي محلول النشادر (0" 25 1) 


عدد أيوثات 
[08] عدد ايوتاتة 
[01] 
)3( 5 
الحح 
التكفة 
عدد أيونات عدوابوقات 
[018] [01] 
التخفة 
الشخفية 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
1 
1 
1 
١‏ 
1 
1 
1 
١‏ 
: 
0 ممم ممم مم مده ْ 
صا و ع وراك وو ب رويس اود وري عرو وو و رهاس عتم قز حاص كه و وجني واي لوي ور و و ١‏ ان اح 0 
الشامل فى الكيمياء 


أي من الأشكال البيانية الآتية يعبر عن الماء النقي عند إضافة كربونات الصوديوم إليه : 


تام 


0 
)3( (ب) 
كنلد 0.) يهل 


180,00  ّددتك‎ 


95 كام 
85 ١د‏ 


كندد 00, هلا 
كتدت 4,00 1 


> معلول حمض خليك درجة تفككه ( 0.01 ) يحتوي علي ( ع 1.2 ) منه مذابة في 7:1 100 
(8-1 2 , 0-16 , 06-12 


5 2.01 >73 


اللا 11111 لكك 


أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيح : 


90 


1 الشامل فى الكيمياء 


22> أنبوبتين 4.8 

الأنبوية 1 نتحتوي علي 7ج 0.6 من حمض الأسيتسك مذاب في 7:1 100 من الماء 
الأنبوبة 1 تحتوي علي 71ج 0.3 من حمض الأسيتسك مذاب في 7711 100 من الماء 
واذا كانت قيمة 107 - عند لحظة ما لكل من الأنبوبتين 4,2 


أي الأختيارات الآتية صحيح بالنسبة لقيمة 011م 


0 قدم (© 4>8 
© قد4م (د) لاتوجد إجابة صحيحة . 
(16,181-1 - 12,0ع02) 
4 حاصل إذابة ملح فلوريد الكالسيوم :01 يساوي ........ إذا كان تركيز أيونات الكالسيوم في المحلول 
المشبع منه يساوي 1/1 > 10 ع[ 2.15 
00 101:2 » و.و 9) 104 »2.44 
© *2.04«»10 101 »ا 3.98 


عينة من هيدروكسيد الصوديوم كتلتها 7م 1.2 قسمت ثلاثة أقسام , وتم إذابتها تدريجياً في 721 100 
من اماء . أي الأشكال البيانية الآتية صحيح : 


6 كام 5 ظ قم 


كتلدّ المادة المذابن كتلدّ المادة المذابن 
كم 1م 
كتلدّ المادة المذابن كتلد المادة المذابن 


الشامل فى الكيمياء 7 0 


أولا : درجة تفكك هذا الحمض تساوي 5570 
0 105 »2.3 
© >10» 1.9 

ثانيا : قيمة 71م له تساوي 1006ش#ظ5ظ5 
(© 3.14 (© 5.07 

ثالثًا : قيمة 00171 له تساوي 9*ظ2 


00 11.12 (#©) 44و 


<> إذاعلمت أن محلول 3/1 0.1 من حمض 110:17 , عند درجة 0 * 25 له ثابت اتزان !7 10 ]ز 7,2 فإن . 


5.1102 © 
8,5» 105 
2.88 ( 4.66 © 
11.86 ©( 8.93 © 


52> أي من أزواج المحاليل الآتيت يكون فيها دليل الفينوفيثالين له نفس اللون : 


(آ) كلوريد حديد 111 - أسيتات الأمونيوم 


5 هيدر وكسيد بوتاسيوم - حمض الهيدروكلوريك 


©) هيدر وكسيد الصوديوم - اسيتات الأمونيوم © حمض الكبريتيك - هيدر وكسيد الأمونيوم 


42 أي من أزواج المحاليل الآتيرّ عند خلط نفس العدد من المولات منها تكون قيمنّ 511-13 : 


0 كلوريد حديد 111 - أسيتات الأمونيوم 


5 هيدروكسيد بوتاسيوم - حمض الهيدروكلوريك 


5 هيد روكسيد الصوديوم - اسيتات الأمونيوم © حمض الكبريتيك - هيدرو كسيد الأمونيوم 


<> أي الأشكال البيانية الآتية تعبر عن العلاقة بين عدد مولات (*11,0) و(:021,000) 


(0) 


]02,6007[ 


]11,0*[ 


]011,6000:[ 


]81,0*[ 


] 028,200: 


5 
09 
5 
5 
[:71,0] 
0000٠‏ الشامل فى الكيصياء 


4 عند إضافة صبخة عباد الشمس الزرقاء إلي محلول نترات البوتاسيوم فإن لون الدليل يكون ا 
() أزرق (7) أرجواني ©) أحمر (2) أخضر 
أي الأشكال البيانية الآتية يمكن أن يعبر عن أحد المحاليل : 


[11] 30 
(ب) 
)3( 
[01] 
(018] 1 
1 [11] 
١ج(‏ زد 
[018] 080] 


(0) أرق (©) أصفر (©) أخضر () أحمر 


4 محلول حجمه 711 100 يحتوي علي كتلة ( ا ) من حمض الأسيتيك درجة تفككه ( 0.01 ) , ثابت 
تأينه ( 105 * 2 ) , وتم قياس قيمة 17م له فوجد أنها 2.7 أي الاختيارات الآتية صحيحة : 


0 م3-<خ8 (©) ع0.6-خ1 © 1-24 () ع1.19-غ1 
4 أذيب 0.35من هيدروكسيد الأمونيوم في الماء لتكوين محلول حجمه 711 200 إذا كان ثابت تأين 
هذه القاعدة الضغيفة - “110 فإن قيمة 11م للمحلول تساوي 52000 
11.2100 © 8.84 © 10.35 (© 9.32 


(1ع 11 , 16 -0 , 17-14) 


الأسبرين حمض عضوي ضعيف , صيغته الجزينية ‏ 17,0,) وعند إذابة مم 7.2 منه في مقدار مين الماء يتكون 
ام ١‏ 21 وقيمة 11م له 2.6 2 ( 16 -0 ,1 -11 ,12 -©)) فإن قيمة ثابت التأين ,)1 


للأسبرين تساوي 0606 آ”ظجظ”2-5-5 
(6 2.6105 (9) 104» 3.15 
© 1.7105 (© 1.4102 
يمكن إذابى الكتلتّ 4 من هيدر وكسيد البوتاسيوم الصلب 2 لتر من الماء لتكوين محلول له (13 - 511) 
فإن قيمتّ 4 تساوي 5533 
(0 مع 2.65 (©) اربع 5.6 © 1ع 4.3 © مع 1.8 


])- 39,0-16,28-1 


أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن إضافة محلول أستيات الأمونيوم تدريجيا إلي أنبوبة نتحتوي علي 7:1 70 
من محلول النشادر. 


(8ام) 
(11ام) 
)ع( 
حجم المحلول 
حجد اكحلول (قام) 
(م) 5 
١ج(‏ 
أ 
حجم المحلول حم الحلول 
أ أذيب 38711 من حمض الأسيتيك 2 711 500 من الماء فإن نسبيّ تأين هذا الحمض تساوي ........ هلما بأن 
(16-1107) 
190002 ©) 90 1.3 © 90 0.8 ( 296 
ٍ ' (8-1 ,16 -0-12,0 
يي الشامل فى الكيمياء 


الاتزان الكيميائي 


إذا كانت قيمة حاصل الإذابة ملح فلوريد الكالسيوم تساوي 10-7 >< 3.9 درجة ذوبانية 0277 في الماء 


مقدرة بوحدة 1 
600 102 1.668 9) 104« 2.136 
© :1.0210 281105 


أضيف 711 100 من حمض الكبريتيك 1/1 0.2 إلي 711 800من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم 1/1 0.05 
أي الأختيارات الآتية صحيح : 


رأ 7 - يرم 9) 7 > هرم 
© 7< ترم (5) لا توجد إجابج صحيحت 
المحلول الذي تركيزه 1/1 0.1 ويحتوي علي أعلي تركيز من أيونات الهيدرونيوم هو 52 
0181,00011 © املد 
© (014)ء8 ره +1 
المحلول الذي تركيزه 1/1 0.1 ويحتوي علي أعلي تركيز من أيونات الهيدروكسيل هو 51 
0 متسر © مر 62 (ه) 011,001 
يستخدم البنسلين كمضاد حيوي , وهو عبارة عن حمض ضعيف درجة تأينه * 10« 2 في محلول حجمه 1 
1 ويحتوي علي 7:01 0.25 من البنسلين فإن ثابت تأين البنسلين يساوي 2 
(0 1104 © 2.2105 © 1.3102 © 1.8103 
«م> المحلول الذي تركيزه 71 0.1 ويحتوي علي أعلي تركيز من أيونات الميدروكسيل هو 56 
0 01ماز © عقر 42 1711,011 
إذا كانت درجة تأين حمض عضوي ضعيف أحادي البروتون تركيزه 11 0.2 تساوي 90 3 فإن قيمة 0117م 
للمحلول تساوي 22000 
60 8ه.و (©) 12.13 © 10.11 ره 11.78 
22> أي من أزواج المركبات الآتية متعادل التأثير علي ورقة عباد الشمس : 
00 01هلة - ,011,0001711 9 ع[ (021,00)-18 
© ,01ء -ه017 18100 () أب صحيح 


١| 
1 
١ 
أ‎ 
١ 


<> ادرس الجدول الآتي ثم اخترالصحيح : 


ال ع الجا م اح اك اد كر 
“20 >< 1.7 107 < 1.8 4 >< 3.6 4< 6.5 


يكون ترنيبها حسب القوة هو : 
0 8<4<م<0 © << < مدع 
© 0<8<8 دم 8<2<0دم 
22> المحلول الماني للمركب الناتج من إمرار أبخره الكلور علي الحديد الساخن ..............التأثير علي ورقة 
عباد الشمس . 


(1) قاعدي (9) حامضي (ج) متعادل 


<> أي الاختيارات الآتية يعبر عن المحلول الذي يكون تركيز أيون الهيدرونيوم فيه يساوي 1/1 0.001 


<> أدرس المركبات الآتية : 


2:1 1:10 600 2 11 
الترتيب الصحيح لقيم 76)011 لهذه المركبات هو : 
00 >سما>ي>ير (ب) م>بر>بد>ير 
(ج) اا>بر>د>ج ره) ع«د>بر> سمج 


محلول حجمه 7:1 20 من حمض الهيدروكلوريك 71 2 وهيدروكسيد الصوديوم 71 1 بنسبة 1 : 1 


إيكون تركيز أيون الهيرونيوم فيه يساوي 00 

1.2134 0.5 31 © 0.2714 © 0.8 34 0( ' 

72> عند أضافة قطرات من أزرق بروموثيمول إلي محلول ............. يصبح لونة أزرق . 

' (1) بيكربونات بوتاسيوم (©) كلوريد حديد 111 

' (ج) هيدروكسيد أمونيوم (5) أج صحيح 

6 3 فنا اعفن ع عبن ص عبن عع أشنت شين ينه صب ألشينة عبنت لنت أبن .عبنت .أبنت سيا .أشنت عه .أبنت تنه تعد سعد أصينة. طبن تسين سعد أصينت عبن عت صب عبنت عبت عبن سبي سعد صب صب سس سم سنت صن اح 


22> أي العبارات الآتية يعبرعن معلومة كيميائية صحيحة : 
(1) لا يطبق قانون فعل الكتلت على محلول أسيتات الآمونيوم ويطبق عل محلول كلوريد الصوديوم . 
(7) المحلول المشبع يمثل نظام متزن . 
(2) محلول كلوريد الحديد ( 111 ) يلون دليل الميتيل البرتقالي باللون الأصفر. 


© أب صحيح . 
عند تميؤ ملح ............ فإن ورقيّ عباد الشمس يصبح لونها أحمر. 
(أ) كلوريد الصوديوم (2) أسيتات الآمونيوم 
(ج) كلوريد حديد 111 () كبريتات البوتاسيوم 
محلول حجمه 1:11 300 يحتوي علي 71:01 0.0012 من غاز 1101 فإن قيمة 17م له تساوي 20 
(6© 4.3 (© 3.6 © 2.4 ( 5.6 
2> أيمن المركبات الآتية يمكن حساب قيمة حاصل الأذابة له بمعلومية تركيز أحدي شقية فقط . 
(أ) كبريتات الباريوم (7) كلوريد الفضت 
(ج) هيدروكسيد الألومنيوم () أب فقط 
<> تركيزايون -057 يساوي .......... في محلول تركيز أيون “27 فيه 7 710 3 
60 102 »4 (© 107 1.08 © 2.1105 () *10 > 3.3 


«> أدرس المحلول المشع الآتي . 


2 42+ دي 
ربم ”50 + 84 عه مص 50ه8 
27 م18 بآ 
عند أضافة قطرات من حمض الكبريتيك إلي هذا النظام المتزن فإن قيمة ,1 20 


(1) تزداد 2) لا تتغير ©) تقل 


4 أربعة أنابيب تحتوي علي أربعة محاليل مختلفة تركيز كل منها 11 0.3 


يمكن ترتيبها حسب قيمة 071( في كل منها كما يلي م 
(6 7 < 7 </ظ < كه (9) +1 ه إلا < 17 < 2 
9©غ < ا < 2 < ا (6 177 < 83 < 2 < كا 

(2» عند خلط حجمين متساويين من محلول هيدروكسيد الكالسيوم وحمض الكبريتيك لهما نفس التركيز 
فإن 0 


() تركيز أيونات الهيدروكسيل يساوي تركيز أيونات الهيدروجين 
(ب) المحلول يصبح لونه برتقالي بإضافتّ قطرات من الميثيل البرتقالي 


(©) قيمت 2811 للمحلول تساوي 7 


(5) جميع ماسبق 
المعادلة الآتية تعبر عن تأين الماء النقي : 
08 + ب 0ح ,28,0 


أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا عند إضافة قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلي الماء : 
(0) تقل قيم5 1( ويزداد تركيز أيون الهيدرونيوم 
(ب) تزداد قيمت 17 ويزداد تركيز آيون الهيدرونيوم 
© تقل قيم 17م ويقل تركيز أيون الهيدرونيوم 


(د) تزداد قيمت 17 ويقل تركيز أيون الهيدرونيوم 


«<» أي من الأشكال البيانية الآتية صحيح عند إضافة عينة من ملح أسيتات الآمونيوم إلي الماء النقي . 


الزمن الزمن 
72> عند خلط حجمين متساويين من محلولي حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الكالسيوم تركيز كل 
منهما 1/4 1 , يكون المحلول الناتج 520 
() حامضي التأثير () قيمت 11م نه تساوي 7 
(ج) قلوي التأثير () قيمت 11 له أقل من 7 ظ 


4 أي من أزواج المحاليل الآتية لا يمكن التمييز بينهما بأستخدام الأدلة الكيميانية الأربعة . 
(1) أسيتات الآمونيوم - كلوريد حديد 111 (9) فورمات صوديوم - كربونات بوتاسيوم 
2 كبريتات صوديوم - كلوريد آمونيوم () أ.ج صحيح ١‏ 

يتأين ملح كبريتات الباريوم 8050 , تبعاً للمعادلة . 


-502+ 2و8 ٠ع‏ نويعو 
(9ه) »4 (9ه) 4 


وعند الإتزان يكون تركيز أيون الباريوم 01 “110 1.04 أي الاختيارات الآتية يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة 


للح كبريتات الباريوم : 
(0 "10-1 ع« 1.082 - يآ © 1.2810 يا 
© 10-3 1.34 - 1 ك) 104105 يا 


<> أدرس الأشكال البيانية الآتية ثم أختر أيها الصحيح 
[*018] 


اد ادا 


0 4-8-6 © 8-2-6 © فصق © صمحم 
<> ادرس الجدول الآتي : 
ل تيطفية ١‏ عياض ل 


أي الاختيارات الآتية يمكن وضعه مكان النقاط في الجدول : 


60 1012 »1.27 نت 102 »« 1.44 (9©) “106 »1.28 ل 1015 »1.27 
© “10 »1.28 بن 102 »« 1.44 (© 1102 2 106 1.28 
27> أضيف إلي حجم معين من الماء النقي 77:01 0.04 من حمض الخليك حتي أصبح حجم المحلول 7:1 200 إذا 
علمت أن ثابت تأين حمض الخليك *- 10 < 1.8 فإن مقدار التغير في قيمة 11م تساوي 2000 
(0 2.72 (ب©) 4.28 © 2.88 5.11 
<27> أي الأشكال البيانية الآتية يمكن أن يعبر عن أحد المحاليل : 
(ب) يا 


)0( 01م 


00 


م مم 


(08م) 
5 
5 
م 8 


الشامل في الكيعياء 


ظ الاتزان الكيميائى 
«زيكتم خلط حجمين متساويين من محلولي هيدروكسيد الصوديوم متساويين في الحجم قيمة 711 لأحدهما 12.6 
وللمحلول الآخر 11.4 فإن حجم المحلول اللازم من هذا الخليط للتعادل مع [:7 10 من حمض الكبريتيك 0.02 


1 يساوي 0 
6 001 (9) 11 40 © ارق () 1م 15 
2 محلول حجمه .1 1 يحتوي علي 7101 0.1 من حمض النيكوتينك 0,7771,00011) , فإذا كان ثابت التأين 
لهذا الحمض يساوي “10 * 1.4 فإن قيمة 11م له تساوي 0 
60 5.03 © 2.93 © 3.44 (© 2.87 
40 تركيز حمض الأسيتيك 01100011 يساوي ........... إذا كانت نسبة تأينه /9 0.42 
وثابت تأينة ( 5 10 +« 1.8 - مع ) 
(6 34 1.02 (#) 114 0.2 © 71 0.8 (© 711 0.66 
4 الرقم الهيدروجيني لمحلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه 1/1 1 يساوي 00 
0 م2 (©) 7 © 13 © 14 


402 ادرس الجدول الآتي ثم اجب ؛ 


يكون ترتيبها حسب قيمة 11( هو 200 
0 2< <2آ < از © غ1 < 2 < 117 < 1 
© 7< <117 لآ ( غ1 < 7 < 2 < ناز 
تكون قيمة ( 11م ) للمحلول الناتج أكبر من 7 عند خلط 210016 
(0) حمض قوي مع قاعدة ضعيفت (7) حمض ضعيف مع قاعدة قوين 
(©) حمض قوي مع قاعدة قويز () حمض ضعيف مع قاعدة ضعيفت 
أذيبت كنلة من هيدروكسيد الصوديوم في الماء لتكوين محلول حجمه 7:1 500 وبقياس قيمة 11م لهذا 
المحلول فوجد أنها 13.7 وبذلك فإن مقدار هذه الكتلة يساوي 5 
0 م10 © ع1 © و5 () م8 


أي العبارات الآتية يعبر عن معلومة كيميائية صحيجة : 
() تزداد درجت التأين لحمض النيتروز بإضافت الماء إليه . 


(9) توصيل حمض الهيدر و كلوريك ( 1/1 0.001 ) للتيار الكهربي أكبر من توصيل حمض الهيّدروكلوريك 
(4 0.1 ) . 


©) محلول تركيز أيونات الهيدروجين فيه يساوي ( 1/1 “107 “ 3.16 ) يكون حمضي قوي. 
(ن) أءج صحيح. 
المعادلة الأتية توضح تأين هيدروكسيد الأمونيوم . تركيزه 11 0.1 في محلوله الماني : 
-8 0+ يع حدح ‏ ورم ودر 


فإذا كان ثابت تأين القاعدة ( 105 1.6 - © ) فإن : درجة تأين القاعدة تساوي >5 
(6 “10 »* 2.15 (ب) 105 > 2.3 
© 12.6103 © 6.3«2105 
ثانيا : تركيز أيون الهيدروكسيل في المحلول القلوي يساوي 000000 
(6 105134 »6.1 (ب) 10374 »* 2.03 
© 10681 »3.14 © 10414 »12.6 
ثالثا : الرقم الهيدروكسيلي 7011 للمحلول يساوي 0 
60 1.9 © 3.4 © 29 © 5.2 
رابعا : الرقم الهيدروجيني 717 للمحلول يساوي مممم ممه 
(6 8.2 (©©) 10.6 © 11.1 رد 1217 
<> عند إضافة قطرات من الميثيل البرتقالي إلي محلول تركيز أيونات الهيدرونيوم فيه يساوي ( *10 > 1 ) 
يصبح لوالمحلول 1 
(0) أصفر (ب) برتقالي ©) أحمر 
2ت الإتزان الأيوني ينشأ في محلول حمض الأسيتيك بين 5000 
' ”7 00 ديكات المشاغلنات وجرزينات ل اله (ب) جزيئات المتفاعلات وأيونات النواتج 
ظ (©) أيونات المتفاعلات وجزيئات النوتج (5) أيونات المتفاعلات وأيونات النواتج 
اعد ون سس سم----00077775 القرامل فى الكيمياء وك 


أي الأشكال البيانية الآتية يمكن أن يعبر عن أنبوبة تمتوي علي حمض الأسيتيك أضيف إليه الماء تدريجياً 


(0؟ 25 81) 
0 3 كا 00١‏ 
م 1 1 
ا / 
(©0) د بوم 2 
1 1 
| طم عدخ 
د 5 
(©0) أ (00) 
2 © 
إذا كانت قيمة حاصل الإذابة للملح ( ,43 ) تساوي 1071 > 3.9 فإن تركيز الأيون ( 1 ) عند الإتزان 
يساوي 55 
(0 105114 1.16 © 106114 »* 2.53 
©) 104114 >» 4.3 (د) 10414 » 2.15 


أي الأختيارات الآتية يمكن أن يعبر عن حمض الأسيتيك 


تا 
د 
3 
ا التركيز 


التركيز 
3 4 
5 1 
ال )د د 
التركيز التراككدر. 


الشامل فى الكيمياء 8 


<> ادرس الجدول الآتي : 


ل امس ا شا ان 2 م 
0-5 مجك الككس 1 5ك ب 21 
و جك كم شك رن ل 


أي الاختيارات الآتية يمكن وضعه مكان النقاط في الجدول : 


60 1017 »« 2.43 ا *10 »1.16 (ي) 105 »1.16 ل 1013 > 1.8 
© 1.1105 لي 105« 1.16 () 1013 »1.08 بي 105« 1.1 
تركيز أيونات الهيدرونيوم يساوي ............ في محلول تركيز أيونات الهيدروكسيل فيه 1/4 0.01 
(6 11012 (©) 105 » 1.02 
© 102 » 2.03 (© 105 4.1 


«:» محلول حمض النيتروز تركيزه 11 0.015 تم قياس الأس الهيدروجيني له فكان مساويا 2.63 
أي القيم الآتية يمكن أن تعبر عن 17 لهذا الحمض : 

60 *10 »4.6 (ب) »10 » 2.5 

© 105 »1.3 © 3.7104 
<> انبوبتين8 ,4 
الأنبوبة (4 ) تعتوي علي ملح كلوريد الفضة أضيف إليه الماء فكان حاصل إذابته يساوي 105 *« 1.3 
والأنبوبة (8 ) تحتوي علي ملح كبريتيد الفضة أضيف إليه الماء فكان حاصل إذابته يساوي 107 « 13.5 
أي الاختيارات الآتية يعبر عن الأنبوبتين 8 , 4 : 

() تركيز أيونات الفضتّ 2# الأنبوب 4 أكبر منها ا الأنبوبتة 8 

(ب) تركيز أيونات الفضت # الأنبوبت 4 يساوي تركيز أيونات الفضت ف الأنبويت 8 

©) تركيز أيونات الفضت ف الأنبوبت 8 أكبر منها 2# الأنبوبة 4 


<> إذا علمت أن ثابت تأين حمض الخليك * 10 ]1 1.8 في محلول مائي منه تركيزه يساوي 11 0.05 , فإن 


' أولا : تركيز أيون الهيدرونيوم يساوي 52 
7 0 61105 (© 104 » 9.49 
: © :2.110 © 1.0210 


الاتزان الكيميائى إل 


ثانيا : درجة تأين الحمض تساوي 526 
(6 0.036 © 0.04 © 0.2 (5) 0.019 


«> العادلة الآتية تعبرعن ذوبان المح 48 في الماء 


75>« 1.02 دا 8 + ري 4 حب ان ,48 


(وم) . و 
أي الأفكال البيانية الآتية يمكن أن يكون صحيحاً عند رفع درجة الحرارة عند الزمن ع[ 
التركيز 
[*8] 
[412] 


الزمن 2 
التركيز 
[41] 
[*8] 
الزمن 2( رمن 00 
<> يمكن حساب قيمة 00717 لمحلول ما من العلاقة 20 
00 ,“ا هما- - 0131م © 1لم + ع 0131م 
© 11م - ,كام - 0181م © [*11,0 | هها- - 0113م 


92> ادرس الجدول الآتي والذي يعبرعن ثلاثة أملاح مختلفة . 


0 8 > 4م > © © © > 8 > 4م 


١ > © >7١ © 8 > م‎ > © © 


<> ادرس الجدول الآتي : 


| 0م 


يكون ترتيبها حسب قيمة الأس لهيدروكسيلي لكل منها هو : 


(6 //( > غ7 > لما > 2 (© 7 > 887 > 2 >1 
9 2غ > 2 > 17 > ا 71722 إل 
»> قيمة ,ا لمحلول تركيزه 1/1 0.1 من حمض الكلوروز 87010 علما بأن (1.5 - 011) يساوي 0 
(6 2.0210 (ب) 102 » 1.3 
© 0.01 ( 0.66 
»> إذا كانت نسبة تأين حمض عضوي ضعيف أحادي البروتون تركيزه 11 0.2 تساوي 96 3 
فإن ثابت التأين 750 لهذا الحمص يساوي 00 
(0 105« 3.8 © :110 
© 10> 2.3 رد 104 » 1.8 
37> قيمة حاصل الإذابة ملح هيدروكسيد الألومنيوم تساوي ..... . إذا كانت درجة ذوبانه تساوي .7101/1 105 > 1 
© 10 »1.02 (ب) 1015 »* 2.06 
© 2.7102 1012« 3.11 


<> المعادلة الآتية تعبرعن تأين الماء النقي : 
08 + ل 80 حت 21107 


(69) (60) كرد 0 2 
أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا عند إضافة قطرات من محلول حمض الهيدروكلوريك إلي الماء : 
(0 تقل قيمت 11م ويزداد تركيز أيون الهيدرونيوم 
(ب) تزداد قيمت 787 ويزداد تركيز أيون الهيدرونيوم 
©) تقل قيمدّ 11 ويقل تركيز أيون الهيدرونيوم 


(د) تزداد قيمج 11م ويقل تركيز أيون الهيدرونيوم 


الشامل في الكيمياء 


سس سس ل ا 


4 ادرس المركبات الآتية ثم اختر الصحيح : 


حمض الميدروكلوريك _ هيدروكسيد الآمونيوم_ حمض الكربونيك - حمض الكبريتيك - هيدروكسيد 
البوتاسيوم حمض الأسيتيك - حمض النيتزوز - حمض الهيدروسيانيك - هيدروكسيد الحديد :711 ) - 


حمط النيتريك 
النسبة العددية للمواد التي يمكن تطبيق انون فعل الكتلة عليها تساوي 5200 
0 4096 © 5096 © :609 © 7096 


(> حمض الكبرتيك وحمض النيتزيك لها نفس التركيز /3 0.2 
أي الاختيارات الآتية يعبر عن الرقم الهيدروجيني لها : 
للا لخو الكبريقيك د مض النتر رول () حمض النيتريك < حمض الكبريتيك 
©) حمض الكبريتيك - حمض النيتريك (ك) الااتوجد إجابج صحية” 
22 محلول حمض الكربونيك تركيزه 1/1 1 وثابت تأينه 107 » 4.4 - م1 فإن . 


أولا : الرقم الهيدروجيني 11م له يساوي 05000 

د (© 3.68 © 46 ( 5.11 
ثانيا : الرقم الهيدروكسيلي 0171م له يساوي 0008ظظ52ظ 

11.8 10.32 © 9.4 ©( 8.89 © 


<> أضيف 1 2 من الماء تدريجيا إلي 7:1 500 من محلول حمض الاسيتيك . 


أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح : 


التوصيل الكهربي 
التوصيل الكهربي 


حجم المحلول حجم المحلول 


التوصيل الكهربي 
التوصيل الكهربي 


حجم المحلول حجم المحلول 


17> عند إذابة ع 2 من ملح أسيتات الصوديوم في الماء فإنه 00007ظ 
(أ) يزداد تركيز أيون الهيدرونيوم » ويقل تركيز أيون الهييدروكسيل 
(#) يقل كل من تركيزات أيوني الهيدرونيوم والهيدروكسيل 
(ج) يزداد تركيز أيون الهيدروكسيل ؛ ويقل تركيز أيون الهيدرونيوم 
(5) يزداد كل من تركيزات أيوني الهيدرونيوم والهيدروكسيل 
72> محلول هيدروكسيد صوديوم تم قياس قيمة 077 له فوجد أنها تساوي 13.2 لزم لمعايرة 7711 30 منه 1711 0 


من حمض الفورميك 71))0)0011 حتي نمام التعادل وبذلك فإن تركيز حمض الفورميك يساوي 2120 
(0 14 0.3 9) 314 0.15 © 0.211 (© 114 0.12 
0 27220 الشامل فى الكيمياء 


7س يبي سلس 


22> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا عند إضافة ملح استيات الصوديوم إلي محلول حمض الاسيتيك 


(3 


(ب) 


2 95 
كّ 35 
كتلدّ الملح كنل الملح 
١ج(‏ (د) 
مسرل ا 1 
3 3 
كتلي الملح كتلد الملح 
22> في محلول المشبع من كبريتات الباريوم . حاصل اذابته “7 10 > 1.1 يكون [ *80 ] مساويا 936 
© 1814 105 »ا 1.05 ب) 10214 »* 2.02 
© 31 1.1101 ره 104134 »2 
02> امادة الإلكتروليتية في المواد الآتية هي 59-9-ظ 
(أ) سكر الجلوكوز 11,0 © (©) البنزين العطري ,11/© 
(ج) الميثانول 011,011 © حمض الخليك 01100011 


لمزيد :من الكتب وملخصات المراجعة النهائية انضم إلى قناة الدحيحة كتب تليجزاه *ث 
11-1 11) 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح : 


(3 
1 
]24*[ 
5 


1 (د) ك1 
[011] [01] 

<> كتلة 17071 النقي اللازم إضافتها إلي الماء لتكوين محلول حجمه .1 10 وقيمة 11م له 10.75 تساوي لا 

00 ع 0.11 © ع 0.66 © و 0.98 (5) ع 0.224 
<> :اذا كان ثابت تأين حمض الخليك في محلول ماني تركيزه 11 0.05 يساوي ” 210< 1.8 فإن : 
أولا : درجة تأين الحمض تساوي 0 

(0 0.019 ©) 0.35 © 0.66 0.84 
ثانيا : تركيز أيون الهيدرونيوم في المحلول يساوي ممم مم مممة 

1.44 » 105114 ) 2.1» 10534 60 

© 10571 » 9.49 1021314 »3.14 
ثالث : الرقم الهيدروجيني 777 لمحلول الحمض يساوي 2000 

26 © 3 © 5.1 © 4 0 


بيك الشامل فى الكيمياء 


لي يي للضي 


22 أي الأشكال البيانية الآتية يمكن أن يعبر عن أحد المحاليل . 


(11م) 4 88 
)3( 
يبب [:11] 


]11“[ 


72> أربعة أناييب 2 ,0 ,8 , 4 تعتوي علي . 


يكون ترنيبها حسب قيمة 11م هو : 
ر0 8 > © > م > م © © > »> قمعم 
© © > 8 > م >ام © © > 8 > م >عم 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبرصحيحاً بالنسبة لحمض ضعيف أضيف اليه لماء تدريجها (0" 23 +م) 


ا 
ْ 
٠‏ 0 َ لت د 
| :1 
ْ 3 3 
ا حجم المحلول 
ا حجم المحلول 
١‏ 
ا اج 3 3 
ا 2 (د) ك 
< : 
| 3 ٍ 
| . 1 
ا 3 
| حجم المحلول 
حجم المحلول 
2 تركيز حمض البنزويك 000171 11) يساوي ......... عندما يكون تركيز أيون الهيدرونيوم فيه 
1 0.01 وثابت تأينة يساوي ( 5 10 << 6.5 - ,)1 ) 
(6 34 1.03 © 7 0.88 © 11 0.36 71 1.538 


97> أنبوبة تحتوي علي 7:1 50 من حمض ضعيف أحادي البروتون تركيزه 1/1 0.1 


أضيف إليه الماء ( 2300 44 ) أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 


((7» عند خلط .1 0.12 من محلول حمض الهيدروكلوريك 11 0.1 مع .1 0.225 من محلول هيدروكسيد 


١‏ الكالسيوم 7/1 0.2 فإن فيمة 717 للمخلوط تساوي لظ 

1.3 © 7 © 0.6 )©( 13.4 60( ْ 

"<> تركيز أيونات الهيدروجين يساوي ........... في محخلول حمض فورميك تركيزه 11 0.1 وثابت تأينه 
' يساوي ( 105 << 1.8 ) 

2.2105 ©( 1.02» 102 6( ١ 

1.3410 © 3.42» 103 © ْ 

> ([إإوك حا ل ل ل ا ل 2 


الشامل فى الكيمياء 


الاتزان الكيميائي 


<> تركيز أيونات الهيدرونيوم في محلول الصودا الكاوية تركيزه 0.01 ( 2500 :0 ) يساوي 0 
© *2.01*105 © 106« 2.01 
© :110 :11*10 
<> محلول ملح ............ يحول لون الميثيل البرتقالي إلي اللون الأصفر 
(1) كلوريد الصوديوم (2) كلوريد الأمونيوم 
(ج) كربونات الصوديوم © كريونات الآمونيوم 


(77> أذيب 0.6 من حمض الأسيتيك في [», 0 من الماء النقي . فإذا كان ثابت تأين الحمض يساوي 105 *« 1.8 
(8-21 , 0-16 , 12دع) 
أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 


40 المعادلة الآتية تعبرعن ذوبان ملح كلوريد الفضة في الماء : 
0 - .ث1 د 00 ع4 حك رو 01عي4 


وى“ رهوم) 
عند إضافة حمض الهيدروكلوريك 11 0.1 إلي أنبوبة تحتوي علي كلوريد الفضة فإنه : 
(0) يزاح التفاعل جهتّ اليمين ويقل تركيز أيون الفضت. 
(2) يزاح التفاعل جهت اليمين ويزداد تركيز أيون الفضت . 
(ج) يزاح التفاعل جهت اليسار ويقل تركيز أيون الفضت. 


© يزاح التفاعل جه اليسار ويزداد تركيز أيون الفضت . 


(6 5103 © 3105 © 105 »6 ره 2102 


ٍ- ع سم عد ع وي توصب 


<> ادرس المركبات الآتية ثم اختر الصحيح : 
حمض الهيدروكلوريك ‏ حمض الكربونيك ‏ حمض الكبريتيك ‏ حمض الأسيتيك ‏ حمض النيتروز 


النسبة العددية للمركبات التي يكون لها قيم ثابت إتزان كبيرة جدا تساوي 00 
(6 4096 © 6096 © 2096 (© 8096 


20> أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة : 

(0) ترتفع قيمت ( 711 ) لمحلول حمض الآسيتيك عند إضافتّ أسيتات صوديوم إليه 

(7) تقل قيمت ( 781 ) عند إضافتّ كلوريد الآمونيوم إلي الماء النقي 

(ج) عند إضافتّ أسيتات الآمونيوم إلي محلول النشادر تقل قلويت المحلول (5) جميع ماسبق 
22> ادرس الجدول الآتي : 


أي الاختيارات الآنية يمكن وضعه مكان النقاط في الجدول : 
(6 4»105 (ب) :101 »>« 3.2 


1.31» 105 ©( 1.1610“ © 


١د‏ ادرس الجدول الآتي : 


501 | 1014 »4م 


أي الاختيارات الآتية يمكن وضعه مكان النقاط في الجدول : 


0 105 » 4.49 105 » 13.5 ) 105 » 13.5 ب 105 1.8 
ا © 105 »1.8 بت 106 »4.49 1013 »1.8 ى “13.5109 
92> تركيز أيون الأسيتات في محلول تركيزه 11 0.25 من حمض الأسيتيك يساوي اذ كان تبت 
ْ تآاين الحمض يساوي ( 105 »< 1.8 ) 
ْ (0 106 » 4.5 ©) 102 »1.06 
ظ © 3104 © 2.1210 
سمت لي جسصح 000777730200 إيؤيول فى الكيمياء 3 


ع“ »+لجككلجئَتصلطئكك 2223 مم 71د ا 


العناصر الانتقالية 


ا أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحاً عند إضافة الماء النقي إلي حمض الكبريتيك /2 0.01 


(0) 


3 
31 
3 
التوصيل الكهربي التوصيل الكهربي 
(د) ١‏ 
3 
1 
5 
التوصيل الكهربي التوصيل الكهربي 
((»> حمض عضوي تركيزه 31 0.02 ونسبة تأينه 96 0.14 
أولا : ثابت تأينه 1 يساوي 520 
(0 *10 » 3.92 9©) 105 »2.3 
© “10 »6,1 1.2103 
ثانيا : الأسن الهيدروجيني 011 له يساوي 0 
(2.110 (ب) 5.04 © 3.55 ( 4.55 
الي لصم ص صا سم ع دك اا ا | 


ظ © الدرس الأول (الخلايا الجلفانيتّ) 


1 الدرس الثاني (الخلايا الإلكتروليتيتّ) 


٠ 
| 
0 


<> أدرس الشكل الآتي والذي يعبر عن أحد الخلايا الجلفانية . 


00 في الخلية السابقة تتجة أنيونات الكلوريد‎ )١( 
من نصف خلينَ النحاس إلي نصف خَلينَ الألومنيوم‎ 00 
من نصف خلييّ الألومنيوم إلي نصف خلييّ النحاس‎ © 


() عند أستبدال المحلول في القنطرة الملحية 


بمحلول نترات الفضة فإن 100 
(1) تزداد قيمت القوة الدافعت الكهربيت. (2) لا تتغير قيمت القوة الدافعت الكهربيت . 


©) لايمر 


تيار كهربي 2# السلك الخارجي (ك) تتراكم آنيونات الكلوريد يخ نصفي الخلين . 


420 ادرس الخلية الجلفانية الاتية: 


| 111070 ر(, 1/1070 
المحلول 4 يمكن أن يكون 57 
0 وى أنععة © وى اقيم 
- و 0للع4 © وى آهة4 


4 باستخدام بيانات الجدول الثالي : 


20 ا 
|جهداختزله | 076- | 023- | 034+ | 136+ | 2363- | 041- | 04 | 


أي التفاعلات الآتية يعتبرغير تلقائي : 


2+ 42 3+ 
5 2 وريم 211 9 )2 + ري 211 


142 . 42+ 
بي 6ق حال 2 + 1600 )6 


7 
3 2 
زو أعضسة زيم هلا جب ورا + 215 
42+ + 42 
زوه لش + ري '1<211-- روم با + ير |2 


42 أي من الاختيارات الاتية تصدأ بشكل أسرع: 


() قطعت حديد متصلة بساق من ال ماغنيسيوم. 


(©) قطعت حديد متروكت # الهواء 4 درجات حرارة تصل إلى )© * 50 
©) قطعت حديد مطليت بطبقنّ من النحاس. 
(3) قطعت حديد مغموست .4# أحد الهيدروكربونات الثقيلت. 
4 في الدائرة الجلفانية المغلقة , تنتقل الأنيونات باتجاه نصف خلية 28 
() الكاثود من خلال الحاجز المسامي 
() الآنود من خلال السلك الخارجي 
©) الآنود من خلال الحاجز المسامي 
(د) الكاثود من خلال السلك الخارجي 
<> في الخلايا الجلفانية يكون اتجاه سريان الإلكترونات: 
() من القطب الأعلى 4 جهد الاختزال الى القطب الأقل 2 جهد الاختزال. 
(©) من القطب الأعلى 4 جهد الأكسدة الى القطب الأعلى ف جهد الاختزال 
©) من القطب الأعلى 4 جهد الأكسدة الى القطب الأقل ف جهد الاختزال. 


() من القطب الأقل .4 جهد الاختزال الى القطب الأعلى 2 جهد الأكسدة 


مساه سا ماه 


> غمس ثلاثة فلزات مختلفة 6.12 في ثلاثة محاليل مختلفة كما بالأشكال الآتهة " ْ 
الترتيب الصحيح لهذه الفلزات حسب 
نشاطها الكيمياني : 
600 76>2>17> لاا 


(ف) 7غ >117 >7 
الحطول ماقي للح انز ار حول مائي للع طلز ٠."‏ جزول طاقى كلح دز 017 


© 7-7 هاا فلز لز يترسب فرك رتزتينت فلز //] يترسب 


( >2 > 117لا 
420 أكبرق.د.ك يمكن الحصول عليها من العنصرين 4,8 عندما يكون. 
00 4 جهد أكسدته كبير. 8 جهد اكسدته كبير. 
© 4 جهد اختزاله كبير. 8 جهد اختزاله كبير. 
2 4 جهد أكسدته كبير, 8 جهد اختزاله كبير. 
© أرب صحيح 
<> التفاعل الآتي : 
0 الى 201 سس 7ه اس 917 
أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة : 
0 نختزل جزيئات الكلور أيونات البروميد 
() تؤكسد أيونات البروميد جزيئات الكلور 
() تختزل أيونات البروميد جزيئات الكلور 


(ن) تؤكسد أيونات الكلوريد جزيئات البروم 


42 الصيغة العامة لأكسيد العنصر الذي يعمل كقطب مضحي في حماية السفن هي 50 
4 6 
© ,0 


5 
زه 
0 


22 أدرس الخلايا الأربعة الآتية ثم أختر الصحيح : 


رببي 50ر11 50 1 ربني, 1150 
أولاً. عند تغطية الفلز 2 بطبقة من الفلز”11 فإن ذلك يعتبرنوعا من الحماية لوعي 
(0 الأنوديت (ب) الكاثوديت 
ثانياً. عند تغطية الفلز”7 بطبقة من الفلز[ فإن ذلك يعتبر نوعاً من الحماية 0 
(0) الأنوديت (©) الكاثوديت 
ثالث : أكبرق.د.ك يمكن الحصول عليها عند ترتيب خلية جافانية من القطبين 20 
١62 49‏ (ب) :2-1 © 2-7 2-117 


22> في بطارية أيون الليثيوم تنتقل أيونات الليثيوم خلال (ل1.1217) كما يلي: 
(1) من الأنود السالب إلى الكاثود الموجب أثناء التفريغ. 
(ب) من الأنود السالب الى الكاثود الموجب اثناء الشحن. 
(ج©) من الكاثود الى الأنود أثناء التفريغ. 
© من الكاثود الى الأنود أثناء الشحن. 
2< الجدول الآتي يعبر عن أربعة عناصر 4 , 8 , © , 1 


7 34 + - مجر 0م جم 2 + 4:23 


2 م2 د اد 
7 0.13 - <- م 3 + 
7 0,8 - <- 


يكون ترتيبها حسب النشاط الكيمياني هو 5-6 
(6 م > ط»> 8 > ©6 © 8 > © > م4 >ا مط 
© « > 8 > © > 4 © >4 > © > 8 


8000 الشافل فى الكيمياء 


<> إذا علمت أن جهود العناصر: 
7 2.92 عد[ 4 بها 
7 1-4 كرمج نير 
فإن الرمز الاصطلاحي للخلية المكونة من القطبين: 
00 ران / 2 كيان // 216/216 © 212/21// انيور / كيان 
- 218/21 // *ررن/قنيرن رن لكريم ركيم// الخ] 


أي الأشكال البيانية الآتية تعتبر صحيحه بالنسبة لبطارية السيارة عندما تعمل كخلية الكاروليتية ‏ 


: : 
: : 
ل روس ضمت ب ال 
. ل 
3 3 
3 3 
الزمن 1 طمن ن, 0 ل 
3 


22 عند وضع شريط من الماغنيسيوم في محلول نترات الفضة يحدث التفاعل الاتي: 
وير (,1/18)070< ري 770هش2جر,؟1/1 
أي الاختيارات الاتية صحيح: 
(0 اكسدة الفائيسيوم واكسدة القضة 
(9) اختزال الغائيسيوم واكسدة الفضت 
©) أكسدة المفانيسيوم واختزال أيونات الفضت 


(3)' اختزال اللقائيسيوم واحتؤال أيونات النفضد 


((7» عند غلق الدائرة الخارجية في مركم الرصاص ( تفريغ الشحنة ) ا 
(0) تترسب ذرات الرصاص علي الآنود 
(©) تتأكسد ذرات الرصاص ويقل تركيز الحمض 
©) تختزل ذرات الرصاص ويقل تركيز الحمض 
(5) يتحول المركم إلي خليت الكتروليتيت 


<> ادرس بيانات الجدول الاتي: 


| العتصر ‏ | ا 4م | 8 ]| © | 82لا 
(فولت) 


أي عنصر من العناصر السابقة يمكن استخدامه كقطب مضحي بالنسبة لعنصر اخر: 
ظ (0) © بالنسبت د 4 
ئْ (ب) 4 بالنسبت ل 8 
ا 2) © بالنسبة د(1 
ا 
1 (5) 8 بالنسبت د 4 
1 
١‏ 


أضاف طالب أربعة كتل تحتوي علي نفس العدد من مولات ذرات العناصر 7 ,77 ,]3 ,117 إلي أربعة 
أنابيب تحتوي كل منها علي وفرة من حمض الهيدروكلوريك , وقام برسم علاقة بيانية عبر فيها المحور الأفقي 
عن الزمن , وعبرفيها المحورالرأسي عن حجم غاز الهيدروجين المتصاعد في كل أنبوبة من الأنابيب الأربعة . 
ادرس بيانات الجدول التالي , ثم اختر الصحيح : 


| أولا : العنصر ......... يكون منحناه أقل زاوية مع المحور الرأسي . 
117 © 312 
ْ م7 (©66 
ْ ثانيا : العنصر 0 يكون المنحني المعبر عنه مطابقا للمنحني الأفقي 
ما © 
ْ 2 © م 


42 عندما تعمل بطارية الرصاص الحامضية كخلية الكتروليتية, أي الأشكال البيانية الاتية صحيح. 


0 ا (ب) كع : 5 
الزمن الزمق الزمن 


الزمن 


ام 


12> التفاعل الآتي يمثل خلية جلفانية : 


إذا علمت أن جهد الاختزال القياسي لكل من المنجنيز يساوي ( 17 1.03 - ) وجهد الاختزال القياسي للنيكل 
يساوي (7 0.23 - )فأي الاختيارات الآتية صحيحة : 


69 ق د ك - 17 0.8 +»؛ والعامل المختزل هو المنجنيز 
© ق دك - 17 1.26 +؛ والعامل المختزل هو أيونات النيكل 
- ق د ك 77 0.8 + ؛ والعامل المختزل هو أيونات النيكل 
(© ق دك - 17 1.26 + والعامل المختزل هو المنجنيز 
72> ادرس المعلومات الاتية: 
- عند تغطية الفلز77 بطبقة من الفلز 14 فإن ذلك يعبر عن حماية كاثودية. 
- عند تغطية الفلز1 بطبقة من الفلز .1 فإن ذلك يعبرعن حماية أنودية 
الفلز1 يعمل كقطب مضحي عند اتصاله بالغلز 17 
فإن أكبرق. د.ك يمكن الحصول عليها بترتيب خلية من الأقطاب.: 


0 1-17 9 21-1 
© 1-1 © 1 
22 تم الاختيارالعشواني لأربعة عناصر من عناصر السلسلة الكهروكيميانية , اثنين منها تسبق الهيدروجين, ‏ ' 
واثنين منها تلي الهيدروجين ْ 
فإن أقصي عدد من الخلايا الجلفانية التي يمكن تكوينها من هذه العناصر يساوي 508 ْ 
© © 5 ْ 
© 6 © 4 ْ 


<> خلية جلفانية يعبر عنها بالرمز الاصطلاحي: 


7 إتخؤ[ج رلتنو] / * ج11[ 
7 0.409+ عدرل 26 روي 62/6 
7 0,23- -0 الج 2+ يفلا 
فإن قيمة /17,ء للخلية تساوي 1 
00 7 1,639 (ب) 7 0.936 © 0.3967 © 0.1797 


قسمت قطعة حديد كتلتهاء 8 إلي أربعة أجزاء متساوية الكتلة , فإذا علمت أنه : 
- وضعت القطعة الأولي في أنبوبة تحتوي علي الماء مضافا إليه حمض الأسيتيك 
- وضعت القطعة الثانية في أنبوبة تحتوي علي الماء , ثم مرر غاز النشادر خلال الماء 
- وضعت القطعة الثالثة في أنبوبة تحتوي علي الماء مضافا إليه حمض الهيدروكلوريك 
- وضعت القطعة الرابعة في أنبوبة تحتوي علي الماء مضافا إليه محلول هيدروكسيد حديد (171) 
أي من القطع الأربعة سوف تصدأ بشكل أسرع : 
(1) القطعت الرابعة (ب) القطعت الثانيت 
©) القطعت الأولي (د) القطعد الثالثن 
(» لحماية العنصر 4 بالعنصر 8 من التاكل يحدث مايلي: 
() سحب للإلكترونات من 4 إلى 8 وتمثل حمايت أنودية 
(ب) سحب للإلكترونات من 8 إلى 4 وتمثل حمايت أنوديت 
©) انتقال الإلكترونات إلى 4 وتمثل حماين كاثوديت 
(د) انتقال الإلكترونات بين 8 , 4 ويمثل 4 قطب مضحي 
22 أي من الاختيارات الآتية يعبر عن المعادلة الأيونية للتفاعل الحادث عند وضع ساق من الألومنيوم في محلول 
كبريتات النحاس (11) : 


6 
لصت مه طلسي 1 ل أدما 


9 الشامل فى الكيمياء 


2 ادرس بيانات الجدول الاتي: 


| العنصر 1 | 8 | © ]| 
76 


أي الاختيارات الاتية صحيح عند ترتيب خلايا جلفانية: 


(0) 4 يختزل كاتيونات 8 (9) 8 يختزل كاتيونات 0© 
©) 8 يختزل كاتيونات 7 () 8 يختزل كاتيونات © 


> أجريت التجربتين 4 و باستخدام لوحين من الخارصين : 


أي الأختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 
(1) التفاعل .4 كل من 4 و8 تفاعل تام 
© التفاعل ‏ 4 تفاعل تام . بينما التفاعل 2 8 تفاعل غير تام 
7©) التفاعل 4 كل من 4 و 8تفاعل غير تام 
(© التفاعل آي 8 تفاعل تام . بينما 2 4 تفاعل غير تام 

:> ادرس البيانات الاتية: 

() لا يحفظ محلول الفلز 34 2 أوعيج من الفلز ]1 
(7) لا يمكن حفظ محلول الفلز 17 2 أوعيتّ من 11 
2) يمكن حفظ محلول الفلز.آ 4 أوعيجّ من الفلز 11 
(3) يمكن حفظ محلول الفلز )1 ف أوعيت من ,1 

أي الاختيارات الاتية صحيح: 


أولاً : عند تغطية الفلز71 بطبقة من الفلز1 فإن ذلك يعبرعن حماية ا 
(1) آنوديت (ب) كاتوديت 

ثانيا : عند حفظ الفلز 1/4 بطبقة من الفلز/3 فإن ذلك يعبرعن حماية ا 
(0) آنوديت (ج) كائوديت 


54 ااي 86 184 000 40 4 0 24 04 00 280 


4 بالاستعانة بالساسلة الكهروكيميائية في كتابك ادرس العناصر الآتية: 


4 له أكبرحالة تأكسد بين عناصر الساسلة الانتقالية الأولى 
8 عنصر غير انتقالي يحل محل هيدروجين الماء بعنف 


0 فلزيستخدم في دباغة الجلود 


7 عامل حفاز في هدرجة الزيوت 
١‏ اقوى عامل مختزل في هذه العناصر هو 0 

[(69 (” © 8 © 2 © 4 
؟_ أكبرق.د.ك يمكن الحصول عليها بترتيب خلية جلفانية تتكون من 5 

00 طط-كق (© 4-0 © 8-0 ( ط-8 


(> أي من العبارات الآتية يعتبر صحيحا بالنسبة لمركم الرصاص : 


(9) يقل تركيز أيونات الهيدروجين ؛ عندما يعمل المركم كخليت جلفانيت . 
© يزداد تركيز أنيون الكبريتات ؛ ثم يقل » ثم يزداد ‏ ثم يقل ؛ حتي لا يصبح المركم قادرا علي إنتاج الطاقن . 
(2) يزداد تركيز أيونات الكبريتات ؛ عندما يعمل المركم كخليدّ إلكتروليتيت 


(5) أءج معا 


الشامل فى الكيمياء 


2:» خمسة عناصر من عناصر السلسلة الكهروكيميانية 
الأول يشبه الحديد في خواصه المغناطيسية 
الثاني يستخدم في جلفنة المعادن 
الثالت يضاف اليه السكانديوم عند صناعة الطائرات 
الرابع أحد فلزات العملة ويقع في الدورة الخامسة 
الخامس يدخل مع الخارصين في تكوين سبيكة النحاس الأصفر 
وبالرجوع إلى السلسلة الكهروكيميانية فإن عدد الخلايا التي يمكن تكوينها من العناصر التي تسبق 


الهيدروجين في السلسلة يساوي... 
6 10 (© 6 © 3 () 1 


22> 7,2 ا ,117 أربعة عناصر فلزية , فإذا سخن : 
أولا : الفلزي + أكسيد 11 يتكون أكسيد 2+ الفلز 11 
ثانيا : الفلز 6+ أكسيد 7 لا يحدث تفاعل 
ثالثا : الفلز غ1 + أكسيد [ يتكون أكسيد ]+ الفلز ”1 
رابعا : الفلز 6+ أكسيد 117 , لا يحدث تفاعل 
فإن ترتيب هذه العناصر حسب نشاطها الكيمياني هو : 
6 2 > 17 > خ > ذا 
© 717 > 7 > م8 > عر 
1/١ ©‏ > 7 > ع > ا 
2 > /73 > 8 > عر 
2© من خلال دراستك للساسلة الكهروكيميانية فإن التفاعل الآتي. 
كَ ان لا 0 1لحل لحري لاه 
فإن التفاعل يعتبر 07 


(1) تلقائي (9) غير تلقائي 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن كتلة الأنود في الخليةالجلفانية بمرور الزمن 


)1( 1 (ب) 
2 3 
3 3 


ككتلتّ الأنود 
كتلت الأنو 


الزمن الزمن 


4+ 24+22 02 0.409 7 

7 0.800--780 6++8ج8 
عند تكوين خلية جلفانية من 4,8. أي الاختيارات الاتية تعبر عن الرمز الاصطلاحي وقيمة :© للخلية: 
ْ 0 «1.209-/مه ‏ 28/+*28// م/م 
1 ف) 40 احتريرت ‏ 4/42 // 28*/215 
ا © «0.896-/1ره ‏ *24/24// 8*/8 
| 8 «+20.879/سه ‏ 8ل*8// 24/2462 
| إذا كان جهد الاختزال القياسي للنيكل ( ”7 0.23 -) : فإن عنصر النيكل 206 
ْ (1) يؤدي إلي تصاعد الهيدروجين عند إضافنّ حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أنبوبت تحتوي علي 
ا (9) يحل محل هيدروجين الماء 
ْ (©) يؤدي إلي تغير لون كبريتات النحاس عند غمس ساق منه داخل المحلول 

(د) جميع ماسبق 
:> الرمزالاصطلاحي الاتي يعبر عن أحد الخلايا الجلفانية: 
ركف اخرى, 245 الي **171/ ألا 


١‏ العامل المختزل هو ا 
ا (0 أيونات النيكل (ب) ذرات الفضت 2) أيونات الفضت (5) ذرات النيكل 
02 الشافل فى الكيمياء 


؟. في التفاعل الغير تلقائي تعدث أكسدة ل. ا 
(0) ذوات النيعق << (7) ذرات القضت 2) أيونات النيكل (3) أيونات الفضت 
72> أي من مجموعات الأحماض الآتية يمكن استخدامه في تركيب قطب الهيدروجين القياسي : 
(أ) حمض الهيدروكلوريك - حمض الأسيتيك - حمض الكربونيك 
(2) حمض الأسيتيك - حمض النيتريك - حمض الكبريتيك 
(ج) حمض الكربونيك - حمض الهيدروسيانيك - حمض الهيدروكلوريك 
(ك) حمض النيتريك - حمض الهيدروكلوريك - حمض الكبريتيك 


42> أربعة عناصر ,ر ,+ ::: يمكن التعرف على موقع كل منها بالنسبة للآخر وبالنسبة للهيدروجين في السلسلة 
الكهروكيميائية عن طريق 520 


() إضافت قطعتّ من العنصر إلى حمض الهيدروكلوريك المخفف 
(2) إضافت قطعت من العنصر إلى محلول ملح العنصر الآخر 
©) تسخين كل منهماخ الهواء 
() أ ب صحيح 
72> العناصر الثلاثة )1 , 7 , 117 فلزات ثنائية التكافؤ 
- الفلزت يؤدي ألي تصاعد غاز الهيدروجين عند غمسة في حمض .7101 ولا يتفاعل مع أيونات الفلز 11 
- الفلزلا جهد أختزالة موجب 
أي الأختبارات الآتية يعتبر صحيحًا عند ترتيب هذه العناصر في خلايا جلفانية : 


<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند اضافة كبريتيد الصوديوم الى محلول كبريتات الصوديوم في خلية 


دائيال: 
0 (ب) زج( (د) 
3 : 3 3 
د . . 1 
الزن الزمن الزمن الزمن 


<> أربعة عناصر 2 , 1 ,]2 , 117 يعبر عنها بأنصاف الخلايا الآتية : 
7 - د الآ رالا 


7م- الآرلة 
7 36 - - ارح 
7 07 - - 2/2 
أكبرقوة دافعة كهربية يمكن الحصول عليها من خلية جلفانية قطباها من العنصرين 00 
(6 82-7 © 2-7 © دكين 0خ - ما[ 


4 بمرورالوقت فإن الإلكتروليت في نصف خلية الكاثود.... في الخلية الجلفانية: 
() تزداد كثافته 
(©) تظل كثافته ثابتن 
©) تقل كثافته 
(ن) تزداد كثافته ثم تقل 


((© أربعة عناصر 7 ,0 , 8 , 4 جهود الاختزال القياسية لها كا يلي : 


لخصيهيا 
| 107+ ]| 436+ | 27- | 2034| 


وضع كل اثنين منها معا لتكوين خلية جلفانية , أي الاختيارات الآتية يعبر تعبيرا صحيحا عن قيم القوي 
الدافعة الكهربية الناتجة عن هذه الخلايا : 


© سم > 8-6 > مم > 8-1 
ي) 8-0 > طم > 8-6 > 4-6 
(ج) طم > 6-م > 8-5 > 8-0 


( 8-6 > ه-8 > محم > عم 


5 الشامل فى الكيمياء 


4 في ضوء فهمك لخواص الأكسدة والاختزال للعناصر المختلفة, مستعينا بالسلسلة الكهروكيميائية نص 


قطعة الحديد بشكل أسرع عندما تتصل ب. 2 
(1) سين هن الماائيسيوم (ب) قطعيّ من النحاس 
©) قطعت من الألومينيوم (ك) قطعنّ أخرى من الحديد 


22> أدرس الأشكال 000 حماية فلز - ا ه 


(حمايت 5 )3 كاكوديد ك5 كاثكوديير ( (حماين 0 ( 


أي الأختيارات الآتية يعبر عن الترتيب الصحيح للعناصر السابقة حسب نشاطها الكيميائي : 


870 < 87 < 7 < عر 179 < لا < زح 2 

< 7 < 317 < 18 ( 2 < خ < 11م < ١‏ 
2 الإلكتروليت الذي يؤدي إلى تآكل المعدن بسرعة أكبر هو 3-0 

11370, )11/1( )© 1701.)0.51/1( 0( 

© (0.531) ,18150 (/11) ب0كرع 


2>© أربعة أوعية 2 ,© , 8 , 4 

(4 ) وعاء من الألومنيوم يحتوي علي محلول نترات الفضة 

(8 ) وعاء من النحاس يحتوي علي محلول كبريتات الحديد (11 ) 

() ) وعاء من الحديد يحتوي علي محلول كبريتات الخارصين 

(10) وعاء من الفضة يحتوي علي محلول حمض الهيدروكلوريك 

في أي من الأوعية الأربعة لن يتغير شكل المحلول عند تركها في الهواء مدة كافية من الزمن : 

49 ارتم © :اما © 4,2,6 20 ,هق ,8 

42 في الخلية التي قطباها النيكل والكادميوم: 
7 0.402--185 26 ا 4 جرم0 
37 805-023 الاج عو+ت#زير 


2 عند توصيل بطارية السيارة بمصدر للتيار المستمر قوته الدافعة الكهربية ( 77 12.6 ) 1 1 
(1) يحدث أكسدة لقطب ناط 
© يحدث اختزال لقطب ,1000 
(2) يتحول محلول كبريتات الرصاص 1177 إلي حمض الكبريتيك 
(د) يحدث تفاعل عكسي عند القطبين 
تفاعلات الأكسدة والاختزال في خلية الوقود تؤدي الى: 
(0) تحول الهيدروجين بالاختزال الى جزيئات الماء 
(9) تحول الأمكسجين الى أيونات هيدرو كسيد بالأكسدة 
©) انتقال أيونات الهيدروكسيد نحو الكاثود 
(د) انتقال أيونات الهيدروكسيد نحو الأنود 


(4» عنصران 4 , 8 يعبر عنهما بالمعادلات الآتية : 


234 +3 


| (وه) | لغ 


20313 32 


(وم) | (وه) ِ ره 


)( جهد التأكسد القياسى‎ ١ ١ 


يمكن الحصول على أعلى ق.د.ك لخلية جافانية من: 


(0 انود و0 كاثود ©) 8 انود و1 كائود 
: © انود و4 كاثود () 4انود و2 كاثود 
---20 الشامل فى الكيمياءع 


42 ثلاثة أناييب 4 و8 و0 تحتوي علي تركيزات مختلفة من محلول كلوريد الصوديوم , وضع في كل منهه ظ 
قطعة من الحديد أي الأفكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا إذا علمت أن قطع الحديد الثلاثة مساوية الكتلة 


(ب) 
الف 22 1 
اج( 1 )د 
[01] : [01] : 


42 اذا علمت أن جهد الاختزال القياسي للعنصر . يساوي 0.817 أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند توصيل 


حدطلم قطعنّ الحديد 
كنلن قطعد الحديد 


]01[ 


حلي قطعىي الحديد 


قضيب من ) ب 5117 
)0( (ب) (ج) )د 
١‏ 1 
: : 
2 3 2 2 
4 
الزمن الزمن الزمن الزمن 


<> أدرس الشكل الآتي والذي يعبرعن إحدي الخلايا الجلفانية 


أي الأفكال البيانية الآتية يعبر عن تركيز أنيون النترات في نصف خلية الماغنسيوم ظا ما بقيت القنطرة 
الملحية تعمل بكفاءة . 


| [ب170] 1 ,170 


الزمن | () الزمن (ب) 


0 ,80 1 ,770 
الزمن 3 


<> ادرس الخلايا الجلفانية الآتية: 


١‏ عند توصيل القطب (1 بالقطب.... يعمل الأخير كقطب مضحى: 
4 ب (] بالقطب خير مصحي 


١‏ عند توصيل قطب من بقضيب من 8 تتجه الالكترونات.... 
(0 من© إلى 8 (9) من 8 الى :) 


0 يك الشامل فى الكيمياء 


أي العبارات الآتية تعتبر خاطنة . 
00 العنصر ]1 يؤكسد العنصرين 7 , لآ 
©) العنصر 2 يختزل العنصر ل[ ويؤكسد العنصر 11 
(ج) العنصر 10 يؤكسد العنصر 7 ويختزل العنصر ]1[ 
(2) العنصر لآ يختزل العنصرين 2 ,76 
22> ادرس الشكل اليباني لمقابل الذي يعبرعن خلية جلفانية تتكون 
من العنصرين 1177. غ7 كل منهما مخموس في أحد محاليل أملاحه 
أي الاختيارات الآتية يمكن أن يعبرعن الرمز الاصطلاحي لهذه الخلية الجلفانية: 
0 ان يحي / 2 / 2 
© ري 1 // و يي “ا 
2 2 الو 4 ابروا كنا 
5 1 777 و 1 
2> أي الأشكال البيانية الآتية يعبر تعبيراً صحيحاً عن مركم الرصاص . 


تركيز المحلول 7/[ 


الزمن 


)3( (ب) 
ا ٍ 
:0 بد 
1 : 
ا 1 0 
الزمن الزمن 
5 : 5 1 
ص 3 
42 
: ْ 
0 1 
الزمن ّْ 


الزمن 


(:» يمكن التعبير عن الرمز الاصطلاحي في خلية الوقود كما يلي.... 


ٍْ 

ْ 0 0/202 // *213 رقع 9 202 /ي0 // *قله /,211 
ظ © ,218/18 // بن /توج2 © خقله ,213 // 0/202 
١‏ (:> أربعة عناصر 17 ,© , 8 , 4 جهود الاختزال القياسية لها كا يلي : 


| اسمتصر ا | 8 | © |[ 8 | 4 ]| 
جهد الاختزال (17 ) 


أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة : 


(1) تغطيت الفلز0) بإي من الفلزات 4 أو 1 تعتبر نوعا من الحمايخ الكاثوديت 

(9) يعمل الفلزان8 أو 4 عمل القطب المضحي عند تغطيتّ الفلز0 يأحدهما 

(ج) يمكن حمايتّ الفلز 4 بأي من الفلزات © أو (1 فيما يعرف بالحمايت الآنوديت 

(ك) تغطيت الفلز 4 بالفلز0) لحمايته تعتبر أكثر فعاليت من تغطيته بالفلز (1 
72> أربعة قطع من النحاس والصوديوم والفضة والرصاص غمرت في محاليل أملاح مختلفة 

فإن الفلز الذي يتغطى بطبقة من فلزاخر نتيجة غمره في المحلول هو.... 

(1) النحاس 4 محلول كبريتات الحديد 

(©) الرصاص يذ محلول كبريتات الصوديوم 

©) الفضّ 4 محلول نترات الرصاص 


(2) الحديد # محلول كلوريد النحاس 


38 الشامل في الكيمياء 


> ساق من الفلز ( 1 ) مغموس في محلول له مع النترات , وساق من الفلز ( (١‏ ) مغموس في محلول له مع النتران 
نم توصيلهما معا بالأدوات اللازمة لتكوين خلية جلفانية 
باستخدام المعلومات الموجودة في الجدول الآتي : 


4117 - - اجر 
17 - 0ع 


ار ع2 ب فجي 
7 جعم2 ب مسن 


أي العبارات الآتية يعتبر صحيحا بالنسبة لهذه الخلية الجلفانية . 
00 تنتقل الإلكترونات والأنيونات من نصض خليت ( ١‏ ) إلي نصف خلية (]1 ) 


(© تنتقل أنيونات النترات من نصف خليت ( لآ )إلي نصف خليت ( 76 ) ؛ وتنتقل الإلكترونات من نصف 
خليد ( 2 ) إلي نصف خليت ( 7[ ) 


(ج) تنتقل الإلكترونات والأنيونات من نصف خليت ( ]1 ) إلي نصف خليّ( /[) 
(د) تنتقل الإلكترونات من د نصف خلية( ل[ ) إلي ذ نصف خليرّ ( 2 ) , تنتقل أنيونات النترات من نصف 
خليرّ ( 2 ) إلي نصف خليج ( 7 ) 

(0> تعتبر سبيكة الديور الومين من سبائك المركبات البينفلزية ومن أمثالها سبيكة تتكون من 4-8 وسبيكة 
تنكون من 1-0 إذا علمت أن الفلز :8 يكون مع الرصاص خلية جلفانية يعمل فيها ‏ كانود, فإن الفلز > 


يعمل ك 000 عندما يكون خلية جلفانية مع 5117 
00 كانود (© كاثكود 
(2> إذا علمت أن : 


جهد أكسدة ( 5,2 ) إلي ( “5 )يساوي 77 0.15 - 
وجهد أكسدة ( **16 ) إلي ( 16٠3‏ ) يساوي 17 0.75 + 


فإن جهد التفاعل الآتي . “5*4 + 72 جا تيرق ب تبوتم هو *ظظ5 
0 17 0,9 © 0.97- 0.67 (© 0.67- 


4 بدراسة العناصر المكونة لسبيكة النحاس الأصفر, ثم ترنيب هذه العناصر في خلايا جلفانية أحد قطبيها هو 
7 أي العبارات الآتية صحيحة: 


(1) يمكن ترتيب خليتين يعمل فيها 51115 كانود 
() يمكن ترتيب خليتين يعمل فيها :5115 ككائود 
2 يمكن ترتيب خليتين يعمل فيها 5111 كانود مرة وككاثود مرة أخرى 


(ك) لا توجد إجابج صحيحت 


<> باستخدام بيانات الجدول التالي : 


م ا كك 5 ركه الك كك ال 7مك 001 32 271 
كل عنصر من العناصر السابقة تمكن العلماء من قياس جهده بوضعه في خلية جلفانية مع قطب 
الهيدروجين القياسي , وقياس القوة الدافعة الكهربية لتلك الخلية . 


النسبة العددية للخلايا الجلفانية التي يعمل فيها قطب الهيدروجين القياسي كانود إلي تلك التي يعمل فيها 


قطب الهيدروجين القياسي ككاثود هي 22*98 
60 1:2 © 1:1 3:1 1:56 


<> يمكن القول بأن أحد تفاعلات الخلية الجلفانية تلقاني عندما: 
(1) يكون اتجاه الالكترونات من الأعلى ل جهد الاختزال الى الأقل 2 جهد الاختزال 
(ب) يكون اتجاه الالكترونات من الأعلى 2 جهد الأكسدة الى الأقل 2 جهد الاختزال 
2) يكون اتجاه الالكترونات من الأعلى # جهد الأركسدة الى الأقل 4 جهد الأكسدة 
(3) يكون اتجاه الالكترونات من الأعلى 2 جهد الاختزال الى الأقل 4 جهد الأكسدة 
<> نصف الخلية القياسية المنفرد ست 
(1) يمثل دائرة مفتوحت حيث لا يوجد سريان للإلكترونات منها أو إليها 
(ب) يحدث علي سطح القطب المغمور فيه عملييّ أكسدة فقط 
(ج) يحدث علي سطح القطب المغمور فيه عملي اختزال فقط 
© قيمت جهد الاختزال القطبي له تساوي 76170 دائما 


وف 


١‏ يمكن ترتيب ستة خلايا جلفانية من ...... عتصر: 
00 3 (© 5 4 (© 6 

506 "-عدد الخلايا الجلفانية التي يمكن ترتيبها من خمسة عناصر يساوي‎ ١ 

ْ 00 نفس عدد العناصر (© نفس عدد العناصر 3+ 

ظ ©) ضعف عدد العناصر (3) ضعف عدد العناصر 2+ 

1 

السسعي وه 000077303300 بيشاول فى الكيمياء ارون 


<> أي العبارات الآتية تعبر عن خلية الوقود : 
0 حجم بخار الماء الناتج يساوي حجم الهيدروجين المستهلك عند الآنود 
© حجم الهيدروجين المستهلك عند الآنود ضعف حجم الأكسجين المستهلك عند الكاثود 
(ج)حجم الأكسجين المستهلك عند الآنود يساوي حجم الماء الناتج 
6 رسفي 
42 ادرس التفاعل التلقائي الآتي: 
هم 2 ل 2 < رووا 26 
أي العبارات الآتية صحيح: 
60 جهد أكسدة لآ أكبر من جهد أكسدة )16 (7) جهد أكسدة لآ أكبر من جهد أكسدة 7 
- العامل المختزل هو ,لآ (د) العامل المؤكسد هورلا 
2 أدرس الشكل الآتي والذي يعبرعن أحدي الخلايا الجلفانية : 


د 1 تير 


أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن تركيز أيونات النحاس في نصف خلية النحاس بعد فتزة من مرورالتيار 


الكهربي 
1 1 
ِ ِ 
)0 3 3 
٠ 1 1‏ 
الزمن © الزمن : : 
1 0 ا 
3 5 . ' 
إ : ظ 
الزمن ذ الزمن , : 


<> ادرس الخلية الجلفانية الآتية: 


المحلول 4 في القنطرة الملحية يمكن أن يكون ا 
0 كلوريد باريوم 
(7) كلوريد كالسيوم 


2 كبريتات صوديوم 
© كبريتيد صوديوم 
«:> في التفاعل : رر,ر[0ج21 2 جب 0 ,01 + رجا1 
نصف تفاعل الأكسدة هو 555ظظظ5 


توا جد م2 د ري 212 5 
-26 + و2182 حص رى 115 اس 


وم 0 2 « م2 + ,0 | © 
28 > بي 207 حوية| 4 ( 


2 إذا علمت أن جهد الاختزال القياسية لكل من ل[ ,)( هي  1--1.02977‏ , 0.1261--]1 
في الخلية الجلفانية المتكونة منهما وعندما يكون التفاعل غير تلقائي فإن الالكترونات تنتقل 


من وووووهووووويه 
(1) من ]1 إلى 7 عبر القنطرة الملحيت (©) من7 إلى ]1 عبر القنطرة الملحيت 
(ج) منغ إلى آ عبر السلك (د) من إلى ]7 عبر السلك 
2ه التفاعل الآقي : ,87 + ,201 جر 287 + ,01 العامل المؤكسد هو 55 
(0) الكلور (ب) أيونات الكلوريد (ج) البروم (د) أيونات البروميد 


(2 عند إجراء معايرة لإلكتروليت مركم الرصاص 4 مع الكتزوليت خلية الزنبق 1 لهما نفس التركيز فإن.... 
| () حجم4 يساوي حجم28 
(©) حجم 4 ضعف حجم 1 
(ج) حجم 8 ضعف حجم / 


(د) حجم 4 ثلاثيّ أمثال حجم 8 


ل ا ل 05 عي ل ا ل لي ال ل الل الل لا ا ا ل ل ا ا ا لك اكاك الك الف الاك الاك لاف الاك الاك لاف الاك الاك الاك 1001 


(2:> ادرس الجدول الآتي والذي يعبر عن قيم جهود الاختزال القياسية للفلزات 2 , © , 8 , 4 


ا لاا ممما واكاك لتك لكا اللاككار 019317 
015177 | ”تم | 


فإن الفلز الذي لا يتغطي بطبقة من الفلز الآخر نتيجة غمره في المحلول هو فلز 5 
(1) الفلز8 عند غمره 2 محلول كبريتات الفلز (1 
(©) الفلز 4 عند غمره # محلول نترات الفظز © 
2) الفلز) عند غمره 2 محلول كلوريد الفظز 2 
(ك) الفلز') عند غمره ذ محلول كبريتات الفلز (1 


<> في احدى الخلايا الجلفانية التي تحتوي على محلولي كلوريد النحاس 11 وكلوريد الصوديوم كإلكتروليتات 
في نصفي الخلية. فإن محلول القنطرة الملحية المناسب للاستخدام هو.... 


() كلوريد رصاص (ب) كلوريد الكوبلت 
©) كلوريد فضت © أ. ب صحيح 
52 أدرس الخلية الجلفانية الآتية : 
أي العبارات الأتية صحيح ؟ 


(0) جهدا؟تسدة ف كبر فق جهد الضدة 2 


(©) بعد فترة تقل كتلن 8 بينما تزداد كتلنّ 4 


(2) تنتقل الأنيونات عبر السلك من نصف خليت 44 الي نصف خليت 2 


(ك)ب.ج صحيح 
72> أربعة عناصر (4,8,)0,1 جهود الاختزال القياسية لها كما يلي: 

4--0.79 7 8-2-2717 

' 0-+-0.8 7 12-023 7 

الترتيب الصحيح لهذه العناصر حسب معدل تفاعلها مع وفرة من حمض الهيدروكلوريك إذا تساوت في عدد ْ 

المولات: ا 
6 4<0<8م<جم © 8<4<2<0 ْ 
© 8<82<0<4 ره 2<8<06<م ْ 


72> إذا علمت أن العنصر ( 7 ) جهد تأكسده يساوي 77 2.71+, فإن العنصر ( 1 ) يعبر عن أفضل عامل 
مؤكسد جهد اختزاله يساوي .......... ليكون نصف خلية مع العنصر ( 7 ) 


00 77 0.34 © 1.427 © 2.717 - (©) 7 0.15 - 
<» يمكن أن يوجد العنصر :3 في الطبيعة في الحالة الذرية إذا كان.... 

(1) جهد اختزاله أقل من جهد اختزال الهيدروجين 

(ب) جهد اختزاله أكبر من جهد اختزال الهيدروجين 


©) جهد أكسدته أكبر من جهد أكسدة الهيدروجين 


(3) اريهها 
«(» عندما تعمل بطارية السيارة كخلية جلفانية , فإن كثافة الإلكتروليت ....... , بينما قيمة 11م 
(1) تقل - تقل (©) تزداد - تقل ©) تقل - تزداد (5) تزداد - تزداد 
«» عند شحن مركم الرصاص يحدث كل مما يأتي ماعدا: 
(أ) يزداد تركيز الحمض (7) تقل كتلت الماء 
©) تقل قيمتّ 2011 (2) تقل قيمت 211 


<> في التفاعل الآتي : ,م2 + بي 27*2 حجري “24 + ري 221 
إذا كان جهد اختزال الفضة 17 0.8 -, وجهد اختزال اللخارصين 77 0,76 - - 
أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 
() يتجه التيارمن نصف خليتّ الفضت إلي نصف خلينّ الخارصين ؛ وقيمت (ق د ك - 77 1.56 ) 
(ب) يتجه التيارمن نصف خلينَ الفضتّ إلي نصف خلينّ الخارصين ؛ وقيمت (ق دك > 7 1.56 -) 
©) يتجه التياررمن نصف خليتَ الخارصين إلي نصف خلينّ الفضت» وقيمت (ق دك - 7 1.56) 
() يتجه التيارمن نصف خليتّ الخارصين إلي نصف خليتّ الفضتّ؛ وقيمت ( ق د ك - 17 1.56 -) 


'(© ثلاثة أعمدة لعناصر مختلفة ) ,8 ,4 وضعت في حمض .1101 مخفف فتفاعل 8 ,4 ولم يتفاعل العنصر © 
7< وعند وضع العنصر 4 في محلول يحتوي على أيونات العنصر 8 حدث له تآأكل. 


١ 
5 فإن ترتيب هذه العناصر من حيث جهود أكسدتها هو‎ 
4<6<ير © 4<0<8م‎ 0( 
4<8<06 © 4دهده‎ © 
: 
أوكم الشامل فى الكيمياء‎ <> 


أي العبارات الآتية يعتبر صحيحا : 


0 يحل الألومنيوم محل النحاس 2# محاليل أملاحه؛ لأن جهد اختزال الألومنيوم أكبر من جهد اختزال 


© يسلك الليثيوم دائما 2 الخلايا الجلفانييّ سلوك العامل المختزل لأن جهد أكسدته هو الأكبر بالنسبن 


لباقي العناصر 


2) إذا كان جهد اختزال الهيدروجين أكبر من جهد اختزال النيكل وجهد أكسدة الفضتّ أقل من جهد 


أكسدة الهيدروجين ؛ فإن الفضنّ يعمل كآنود 2 خلييّ جلفانيت له مع النيكل 
(2) ب؛ج صحيح 
عند توصيل القطبين 8 ,4 فإن 8 يعمل كقطب مضحي أي الأشكال البيانية الآتية صحيح:. 


كليس 4 حتلم 4 تلي تلي 
0 9 5 9 ى) . 
لزمن الزمن الزمن الزمن 


أي الأشكال البيانية الآتية تعتبر صحيحا عند غمس ساق من الخارصين في محلول كبريتات النحاس . 


ِ 
1 


تركيز آيونات الخارصين :1 تركيز آيونات الخارصين. 
)0 (ب) 


ا 


-0 النحاس ال مدر سييص 


كتلنّ النحاس المتر, 
كتلتّ النحاس المتر 


55 


العسيصي 


تركيز آيونات الخارصين 5: تركيز آيونات الخارصين 
١ج(‏ )د 


8 


(7» عند وضع ساق من عنصر / في محلول لأيونات العنصر 8 فإذا علمت أن العنصر 4 ثنائي التكافؤ, والعنصر 
8 أحادي التكافؤ, فأي مما يلي صحيح: 


(1) عدد مولات 4 الذائيج ضعف عدد مولات 8 المترسبيت 

() عدد مولات 4 الذائبيج نصف عدد مولات 8 المترسبت 

- عدد مولات 4 الذائب تساوي عدد مولات 8 المترسبت 

(© عدد مولات 4 الذائيت ثلاثنّ أمثال عدد مولات 8 المترسبت 
<> من الخلايا القلوية : 

(1) بطاريت الليثيوم - خليت الزئيق 

(ب) خليت الوقود - بطاريت |الليثيوم 

(ج) خليت الزنبق - خليت الوقود 

() بطاريت السيارة - خلينّ الزئبق 


إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية لكل من النحاس والذهب وا ماغنيسيوم هي ( 0.34 /1.498 /2.363.) 
فولت على الترتيب. أي التفاعلات الآتية لا يحدث تلقانياً: 


69 ري لان ري “لماجي لامر تخيرن 
© رربي “تلان جر تخلا جر 01 
2 رو “118+ ب ان جرى 2 لاجرب تخيدن 
(ك) بي “الجر لتشجر تخريجج تواز 
<> أربعة عناصر ثنائية التكافؤ 2 , © , 8 , 4 
| العتصر ‏ | 28 | © | 


قيمة أكبرقوة دافعة كهربية يمكن الحصول عليها من خلية تتكون من عنصرين هما ممم ممه 

4,200 

7 ©6,تم 

0 ©4,ه2 

: (8,م2 

0 كه 0003١<>0909090‏ القشناص فضي الكيمياء تمسدو سوا 


<> أي الأشكال البيانية صحيح بالنسبة لخلية جلفانية بمرور الزمن. 


0 تركيز الكت زوليت د (ب) من 
الزمن الزمن 
رج( تركيز الإلكتروليت ف (د) تركيز الإلكتروليت 2 
نصف خليي المهبط نصف خلييّ اللمهمبط 
الزمن الزمن 


4 إذا كان جهد تأكسد الخارصين 17 0.76 , وجهد تأكسد النحاس 17 0.34 - 
أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 
0 1.117 - - /611: وتفاعلها غير تلقائي 
© 7 1.1 -/671: وتفاعلها تلقائي 
© 17 1.1 - - ]671 : وتفاعلها تلقائي 


9 1 -/671 ؛ وتفاعلها غير تلقائي 


22 إذا كانت جهود الاختزال القياسية لكل من الرصاص و الصوديوم و الكروم و النيكل على الترتيب هي ) 


(0.13-/ 2.71-/0.74- /0.25- فولت 
أي التفاعلات الآتية يحدث تلقانياً 
00 8112 + :21ج زلل + خو[21 
(ب) 1712 + راوج 1ل + تخوام 
© 31112 + 20+ 3171 + تمرع2 
(ف) + + 31ج ب + خه[زق 


<> باستخدام بيانات الجدول الأتي 


أي الأشكال البيانية الأتية يعبرعن أكبر وأقل قوة دافعة كهربية عند ترتيب كل عنصر من هذه العناصر في 


ل ظ إج( ظ (د) ظ 
.2 | 


(ب) 


48 128 120 4 24 4 ىآ 
الخلي الخلين الخلية الخلين 
12> ادرس العناصر الآتية: 
4 أحد فلزات العملة يقع في الدورة الرابعة 
8 يستخدم مع الألومنيوم في صناعة عبوات المشروبات الغازية 
) يسنخدم مع الكروم في صناعة ملفات التسخين 
١‏ من أمثلة الحماية الآنودية: 


(آ) تغطيت الفلز 4 بالفلز 8 (ب) تغطيت الفلز 4 بالفلز © 
©) تغطيت الفلز0) بالفلز 8 (5) جميع ماسبق 
"- عند تغطية الفلز 8 بطبقة من الفلز) فإن ذلك يعتبرنوع من الحماية 0 


() الآنوديت (ب) الكاثوديت 
<1> أضيفت برادة الحديد إلي المحلول الناتج من مركم الرصاص بعد عملة كخلية جافانية لفتره . وتم تسخين 


المحلول الناتح تسخينا شديدا ‏ وتم جمع الغازات الناتجة كل علي حدة بطريقة ما 
أي الاختيارات الآتية يمكن التعرف بها علي الغازات الناتجة : 


(1) يمررأحدها خلال محلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضن بحمض الكبريتيك المركز 
(ب) يمرر أحدها خلال محلول أسيتات الرصاص 
(ج) يمرر أحدها خلال الماء فتقل قيمتّ ( 517 ) للماء 


()1؛ج معا 


الشامل فى الكيمياء 


<> عند توصيل قطب الهيدروجين القياسي بقضيب من الماغنيسيوم لتكوين خلية جلفانية, أي الاختيارات الآتية 


ستصي: 
0 إي) نك 5 8 اب ْ 
الزمن الرمن الزمن الزمن 


فق إذا علمت أن العناصر” , 1 ,3 , 117 ,1 هي فلزات تكون أيونات موجبة الشحنة 
- العنصر 7 يتفاعل مع كم من أيونات العناصر 7 , 7 ,1 , 1/7 
- العنصر] يتفاعل مع أيونات العنصر 1 , ولكنه لا يتفاعل مع أيونات العنصر 7 


- عند بناء خلية قطباها من العنصر”17 والهيدروجين , تنتقل الإلكترونات من الهيدروجين إلي قطب العنصر 
1/7 


- العنصر 3 يدوب في محلول حمض الهيدروكلوريك 1/1 1 
من المعطيات السابقة أي لاختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 
أولا : عند بناء خلية جلفانية من العنصرين 7 #2 فإن :ء“ءةآآ25 

() 2 هوالقطب السائب وتحدث عثده عملية الأكسدة 

(ب) لآ هوالقطب الموجب وتحدث عنده عملينّ الأكسدة 

(©) 7 هوالقطب الموجب وتحدث عنده عملي الاختزال 

(د)آ هوالقطب السالب وتحدث عنده عمليتّ الاختزال 
ثانيا : لحفظ محلول العنصر )1 يمكن استخدام وعاء من العنصر 22011 

(0 7 أو11 فقط 

(187)2 أو 8 فقط 

©) 2 أو18 أو آ فقط 

(د) 11 فقط 


لت ل ا 0 ا 


<> عنصران 8 ,4 العنصر 4 صيغة أكسيده هي 0 ر4 بينما العنصر 8 صيغة كلوريده هي .801 
عندما يكون العنصران 8 ,4 معأ خلية جلفانية يعمل فيها 7 كمهبط, أي الاختيارات الآتية صحيح: 


() تتأكسد ذرتين من 4 مقابل اختزال ثلاثت ذرات من 8 
(7) تختزل ذرتين من 4 مقابل أكسدة ثلاثيّ ذرات من 8 
©) تختزل ثلاث أيونات للفلز8 مقابل أكسدة ذرتين من 4 


(5) تتأكسد ثلاث ذرات من 8 مقابل اختزال اثنين من أيونات الفلز ‏ 


<> عنصران 31 ,11 يكونان معا خلية جلفانية , كل منهما ثنائي التكافؤ , يعبر عنهما بالمعادلات الآتية . 


7ح ثبل 
7 0.23 + ع 0ب 


8 حجهعم2 مد هر 
26 سل ل م1 جب لم1 


أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 
(1) التياريسري من نصض خليتّ ( 15 )إلي نصف خليتّ ( 114 )؛ لأن المصعد هو العنصر ( 11 ) 
(©) التياريسري من نصف خليت ( 14 ) إلي نصف خليت ( 71 ) ؛ لأن المهبط هو العنصر ( ]1 ) 
©) التيار يسري من نصف خليتّ ( 1 ) إلي نصف خليج ( 77 ) ؛ لأن المصعد هو العنصر ( ]/ ) 


(2) التيار يسري من نصف خليت ( 11 ) إلي نصف خليت ( 11 ) ؛ لأن المهبط هو العنصر ( 17 ) 


22> عنصران 1 ب( صيغة أكسيد العنصرين هي 0 ,آ, ,0 ,لا عندما يكونان معاً خلية جلفانية يعمل فيها 


العنصر ا كانود فإن الرمز الاصطلاحي للخلية هو 5500 
0 ك1 4 كين 4 2 ارب2 
© تر لال ال 
2 6 4 "ين 4 2 4 2 
© 6 2 ين 4 ك2 28 


الشامل فى الكيمياءع 


<> ثلاثة قطع من الحديد 0 , 8 ,4 متساوية في الكتلة ولها نفس مساحة المقطع . 
(1) القطعة الأولي تعتوي علي حديد وشوائب من الكربون بنسبة 10 
(2) القطعة الثانية تحتوي علي حديد وشوائب من الكربون بنسبة 4 
(3) القطعة الثانية تحتوي علي حديد وشوائب من الكربون بنسبة 22 
أي الأفكال الأتية البيانية الآتية تعتبر صحيحاً : 
)2) 


(1) 
3) 


كتلت الصدأ المتكونن 
2-1 
ع ف 

كتلة الصدأ المتكونة 


الزمن )1( 1 الزمن 1 


كتليّ الصدأ المتكونت 
حمر 
انا 


الزمن 5 


«1> عنصران 'ز .: يكونان معاً خلية جلفانية بحيث إن قضيب من الفلز :: مغموس في أحد محاليل أملاحه وقضيب 
من الفلز 7 مغموس في أحد محاليل أملاحه, يصل بينهما قنطرة ملحية تنتقل خلالها الأيونات من نصف خلية 
إلى نصف خلية 1 
أي الأشكال البيانية الآتية صحيح: 


0 
9 (ب) 


تركيز المحلول بز 
تركيز المحلول 


الزمن 


الزمن الزمن 


<> ثلاثة أنابيب0 ,8 ,4 كل منها تعتوي علي كمية وفيرة من الماء أضيف إلي الأنبوبة 4 كتلة من ملح 


أسيتات الآمونيوم , وأضيف إلي الأنبوبة 7 كتلة من ملح الطعام , وأضيف إلي الأنبوبة ) كتلة من ملح 
كربونات الصوديوم , ووضعت ثلاثة قطع من الحديد لها نفس الحجم والكتلة في كل أنبوبة 


إذا علمت أن الكتل الثلاثة من هذه الأملاح تحتوي علي نفس العدد من المولات 
فإن الترتيب الصحيح لمعدل التآكل في الأنابيب الثلاثة هو : 

0 لهم > 8 > © © م > © > 8 

© 0 >م >8 © 8 > © > 4م 


(9» ادرس بيانات الجدول الآتي: 


أي العبارات الآتية صحيح عند تكوين خلية جلفانية: 


0 ششدون ذرات 6 ابوخات 17 (ب) تؤكسد أيونات 4 ذرات © 
©) تختزل ذرات (1 أيونات 8 (5) تؤكسد ذرات 7 أيونات 4 


<9> باستخدام بيانات الجدول التالي : 


7 0762 - - تر ر/ 2ر2 
7 1.36 - - تبر 07 / 201 
47 - - 0 1ر16 


7 + د 0ب مام ر تع 
الترتيب الصحيح لأنصاف الخلايا التالية ترتيبا تصاعديا كعوامل مختزلة هو : 
0 © > 8 > م > 8 عام © 8 > 4 > © > « >8 
© 8 > 8 > «ط> © > 4 © « > 8 > م4 > م > © 


.<> في التفاعل الآتي: 


ا ا الك الك الك ال ا ال لظ ل لظ لذ لظ 0 5 


1601+217< .201+ئ1 
المادة التي حدث لها عملية الاختزال هي 5ٍْظظ5 
١697 © 76 68‏ © رام (© +لآ 
-0- 323030323272727 020-20 الشاهل فى الكيمياء 


22> نمت معالجة قطعة كتلتها ( 76 ) من خام الهيماتيت ( بعد إزالة الشوائب منها ) بطريقة ما للحصول منها 
علي الحديد , ثم تركت قطعة الحديد في الهواء فترة كافية فوجد أن كتلتها أصبحت و 2.675 فإن قيمة :[ 


تساوي ا عدن و 
0 و2 © ع 1.4 © ع4 )ع 2.8 
( 8-1 , 0-16 , 56-دع/ ) 
<> في التفاعل الآتي: 
يف2 + 1 در قق2 + م16 
العامل المختزل هو 2 
(0) أيوئات الحديد (7) ذرات الفضت 
©) ذرات الحديد (5) ايوتات القاضة 
<> أي من الأشكال البيانية الآتية يعبرعن كتلة كبريتات الرصاص عند قطبي بطارية السيارة عندما تعمل 
كخلية جلفانية : 
د 3 
38 38 
7 7 
عند الأنود 
)0( 
. 
5 
5 
عند الانود 


5 


2 إذا كانت جهود الاختزال القياسية لكل من الألومنيوم والنحاس هي 17 0.327 . 17 1.662 - علي الترتيب 
أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 


| | _اتجاهحركةالإكترونات | | الس -ل] 
100 هنال ايوم ان سس ]و 
100 هن اشحاس إن موسي و 


12> في أحد الخلايا الجلفانية التي يعمل فيها العنصرين1 كأقطاب حدث تآكل للعنصر 7 
إذا علمت أن كلاهما ثناني التكافو, أي الاختيارات الآتية يعبر عن تفاعل الاختزال في أحد نصفي الخلية : 


72> تم وضع ساق من الفضة في محلول نترات الفضة , وساق أخر من الفضة في محلول كلوريد الفضة , وتم 
التوصيل بين السافين بسلك من النحاس . 


أي الأشكال البيانية الآتية يعبر تعبيراً صحيحاً عن شدة التيارالماره خلال السلك بمرور الزمن . 


شيم التيار 
6 


الزنمن ١‏ () افد (ب) 


3 
2 1 1 5 
5 (د) لا توجد أجابت صحيحر 


72> ثلاثة خلايا جلفانية 


الخلية الأولي : تتكون من قطب العنصر ]1 وقطب الهيدروجين القياسي , قيمة القوة الدافعة الكهربية لها - 
+17 0.34 


الخلية الثانية : تذكون من قطب العنصر ( وقطب الهيدروجين القياسي قيمة القوة الدائعة الكهربية لها 
7 0.8 + 


الخلية الثالثة : تتكون ٠‏ من أقطاب للعنصرين ١‏ ,1 

أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 

 )1(‏ الخليت الثالثت تنتقل الإلكترونات من نصف خليت[ إلي نصف خليتّ )7 عبر السلك الخارجي للخلين 
(ب) يذ الخليت الثالثت تنتقل الأنيونات من نصف خليت ل[ إلي نصف خليت )1 عبر القنطرة الملحية 

(©) 2 الخلينّ الثالثي لا ينتج تيار كهربي 


ك) القوة الدافعت الكهربي للخليج الجلفانيت الثالث أقل من القوة الدافعتّ الكهربي للخليتين الجلفانيتين 
الأولي والثانييس 


> في أحدي الخلايا الجلفانية والتي تتكون من العنصر مغموس في أحد محاليل أملاحة , والعنصر[ مغموس في 
أحدي محاليل أملاحة , وجد أن الألكترونات تنتقل عبر السلك من نصف خلية ]1 ألي نصف خلية 7 


أي الأشكال البيانية الآنية تعتبر صحيح : 


الزمن | () الزمن | (ب) 
اين 5 الزمن (د) 
92> تزداد قدرة العنصرالمتقدم في السلسلة الكهروكيميائية علي طرد العنصر الذي يليه من محلول أحد أملاحه 


(1) زاد الفرق بين جهدي تأكسد العنصرين (ج) زاد الفرق بين جهدي اختزال العنصرين 
©) زاد البعد # الترتيب بين العنصرين (د) جميع ماسبق 


<> خلية جلفانية تسري فيها الإلكارونات من نصف خلية الفلز( 4 ) إلي نصف خلية الفلز( 8 ) 


أي الاختيارات الآتية يعبر عن هذه الخلية : 


السابقة - 07 
(0 3:17 (©1:9 2:11 1:14 
<> أدرس الشكل الآتي والذي يعبر عن أحد الخلايا الجلفانية : 


أي الأفكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا عند أستبدال نصف خلية الخارصين بنصف خلية الماغنسيوم : 


قدا ك 
ق داك 


)0( (ب) 


قدا ك 
قفشدك 


ص ب ِب س2 


<> العنصر الأفضل كعامل مؤكسد جهد اختزاله 5577 
0 7 0.8 9) 0.347 © 1.767- (2) صفر 
2 تتشابه بعض تفاعلات الأكسدة أوالاختزال في 5201 
(أ) مركم الرصاص - عملين تأكل الحديد (7) عملي تآكل الحديد - خليت الوقود 
(2) خليت الزئبق - خليت دانيال () بءج صحيح 
<> عنصر ( ]1 ) جهد اختزاله بإشارة سالبة , فإنه 0 
(1) يمكنه اكتساب الإلكترونات بسهوله (©) يعتبر عامل مؤكسد قوي 
©) يعمل كأآنود 2# الخلايا الجلفانيت () 1ب صحيح 


2 اذا كان جهد الاختزال لكل من النحاس والنيكل والفضة علي التوالي هو :17 14 و7 0.23 - و77 0.8) 
فأي التفاعلات الآتية يكون تلقائي : 


مساحي المقطع درجي حرارة الوسط 
/ 2 )02 


52> في الخلية الجلفانية يمكن الحصول علي تيار كهربي نتيجة حدوث تفاعل 500 
(0) اأضينة شط (ب) اختزال فقنط 


- أكسدة واختزال تلقائي 


(5) أكسدة واختزال غير تلقائي 


<> ثلاثة أنابيب0 , 8 ,4 تحتوي كلاً منهما علي 500711 من الماء النقي 


أضيف ألي الأنبوية 0 كتلة من ملح كلوريد الصوديوم إلي الأنبوبة 4 نفس الكتلة من ملح أسيتات 
الصوديوم عند ألقاء ثلاثة كتل متساوية من الحديد في الأنابيب الثلاثة 


أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا : 


الزهن )0( الزمن (ب) 


6 

4 

في 
كتنن الحديد 


الزمن رج( الزمن (د) 


<> عند لحظة ما لزم لمعايرة 71 50 من الكتروليت مركم الرصاص 711 40 من الكتروليت خلية الزنبق 


تركيزه 11 0.25فإن تركيز الكتروليت مركم الرصاص عند تلك اللحظة يساوي 2211011 
(0 رامس 0.15 
(©) رآلاهم 0.2 
© .1101/1 0.1 
(0 .2011 0.05 

<2> أولا : في الخلايا الكهروكيميانية تعطي المتفاعلات نواتج عندما يكون 1ط 

(0) 1117© موجبت (7) /271 سالبت (ج) 7117© تساوي صفر 

ثانيا : عند وضع قطعة من الخارصين في محلول كبريتات الحديد ( 17 ) فإن 55 


(أ) كل انيون كبريتات يفقد إلكترونين ويتعادل 
(7) ذرات الخارصين تتأين وتفقد إلكترونين 

©) جزيئات حمض الكبريتيك تتكون 2 المحلول 
(5) لا يحدث تفاعل 


<> إذا علمت أن التفاعلات الآتية تعدث تلقائيا : 


تن + 8 8:2 دن 


42+78 حالم + 789:2 


فإن ترتيب هذه العناصر في السلسلة من أعلي إلي أسفل 56 
(0) هو8 ثم 4 ثم © 

©) هوك ثم 8 ثم © 

©) هو ثم 4 ثم 8 

(ك) هو8 ثم 4 ثم © 


<> أي من الأشكال البيانية الآنية تعتبر صحيحاً عند التعبير عن مركم الرصاص عند أعادة بناء مادة الأقطاب 


أثناء عمل الخلية : 


]502, ١ ]502 ١ 


[8] )ع( [:8] (ب) 
١‏ 506 ا ٍ502] 
8م ج) [8] (د) 


<> في إحدي الخلايا الجلفانية التي يعمل فيها العنصرين 4 , 8 كأقطاب , أي الاختيارات الآتية يعبر عن المعلومة 
الموجودة داخل المربع الآتي : 


بعد فترة من عمل الخلية قلت كتلة القطب 8 وحدث زيادة في كتلة القطب 4 
(1) الإلكترونات تنتقل من نصف خليتّ 44 إلي نصف خليتّ 8 
(2) الإلكترونات تنتقل من نصف خليتّ 8 إلي نصف خليت 4 
(ج) جهد الاختزال القياسي للفلز 4 أكبر من جهد الاختزال القياسي للفلز 2 


(3)ب:ج صحيح 


الخليت كل الخليت ل[ 
أذا علمت أن جهد أكسدة القطب 0.87- - © فإن جهد الأختزال القياسي للقطب | | يساوي 5 
(0 1.9217+ 
(ب)2.3877- 
2.38+ 
(ه) 1.9217+ 
(2» يمكن الحصول علي تيار كهربي عند 200 


() غمس ساق من الخارصين داخل محلول كبريتات النحاس ( 11 ) 
() غمس ساق من الحديد داخل محلول كلوريد الفضتّ 

©) غمس ساق من الفضيّ داخل محلول كبريتات الألومنيوم 

(د) لا توجد إجابج صحيحت 


> عنصران ‏ ,7 يكونان معا خلية تعمل بنفس فكرة خلية دانيال يعبر عنهما بالمعادلات الآتية : 


تتوقف هذه الخلية عن العمل عندما 2101ذ2ظض 


() تياك غادة التفير ( 7 ):9الموف خديت :و لقيلف هادة المتصر (16) خضت خليته: 
(ب) تستهلك مادة العنصر (3 )4 نصف خليته : أو كتضب أيوقات العتصر ( 7 ) لأاخصف خليته . 
(ج) تنضب أيؤقات العتضر (]2 ) #8 ضيه حديته ؛ أو تنضب أيوكات العنصر ( 7 ).© نصف خليته 


(5) مستيلك ها الغتضر ( 7 ).8 نصف خليته : أو تنضب ابونات الغتصر ( )1 ) #اتصف خليتة: 


الشامل فى الكيمياء 


> خلية جلفانية تتكون من قطب الهيدروجين القياسي تنتقل منه الألكترونات عبر السلك الخارجي للخلية 
لتصل ألي ساق من الفضة مغموس في محلول نترات الفضة أي من الأختبارات الأتية تعتبر صحيحة عن تلك 
الخلية 


6 


تركيز أيون الهيدرونيوم 


تركيز أيون الهيدرونيوم 


الزمن )2( الزمن (ب) 


تركيز أيون الهيدرونيوم 
تركيز أيون الهيدرونيوم 


الزمن 5 الزمن 5 
12> يمكن ترسيب الحديد الموجود في عينة من أكسيد الحديد ( 11 ) عن طريق ا 


() تسخين العين تسخينا شديدا ي الهواء ثم إضافت وفرة من حمض الكبريتيك المخفف إلي الناتج ؛ ثم 
غمس سلك من الخارصين 2# المحلول الناتج 


(2) إضافت وفرة من حمض الكبريتيك المخفض إلي العينيّ ثم غمس سلك من الخارصين ذ المحلول الناتج 

(2) تسخين العينت تسخينا شديدا يذ الهواء ؛ ثم غمس سلك من النحاس ف المحلول الناتج 

(ك) إضافت وفرة من حمض الكبريتيك المخفف إلي العينت ؛ ثم غمس سلك من النحاس 2# المحلول الناتج 

22> أدرس الخلايا الآتية ثم أخترالأجابة الصحيحة . 

إذا علمت أن في الخلية 4 تنتقل الأنيونات من نصف خلية 17 إلي نصف خلية :1 وفي الخلية 8 تنتقل الأنيونات 
من نصف خلية 11 الي نصف خلية 77 أي الأختيارات الآتية صحيحاً . 

(1) يعمل القطبان 741,/ عمل القطب المضحي عند توصيلهما بالقطب1 

(2) يعمل القطبان 14 و>1 عمل القطب المضحي عند توصيلهما بالقطب 77 

2) يعمل القطبان 17 و16 عمل القطب المضحي عند توصيلهما بالقطب 1/1 


12 تفاعل المصعد في خلية دانيال يشبه تفاعل الآنود في 57 
() مركم الرصاص (7) بطاريت الليثيوم 
(ج) خليتّ الزئبق () خلييّ الوقود 


<> ادرس الجدول الآتي والذي يعبر عن أربعة عناصر 7 1 ل , 117 كل منها ثنائي التكافؤ 


| العتصر 0 | 0 0 ] ال 


جهد الاختزال (177) 2 + 
عند وضع كتلة صلبة من كل منها نتعتوي علي نفس العدد من المولات في أربعة أناييب تحتوي كل منها علي 
حجوم متساوية من حمض الهيدروكلوريك له نفس التركيز , فإن حجم الهيدروجين المتصاعد خلال 560 15 


يكون أكبر ما يمكن مع العنصر 5206 
رأ لا © 2 © 1187 
<> يفضل الليثيوم عن الخارصين للاستخدام في الخلايا لأن 511 


0 8 7من الليثيوم تلزم لإنتاج مول واحد من الإلكترونات ‏ بينماع 32.5 من الخارصين تلزم لإنتاج مول 
واحد من الإلكترونات 


5 جهد الاختزال القياسي للليثيوم هو الأصغر بالنسبيّ لباقي العناصر 


() بطاريت الليثيوم يمكنها أن تختزن كمينّ كبيرة من الطاقن مقارنت بحجمها 


() جميع ماسبق 
<> تتوقف خلية دانيال عن العمل عند ضغ ......... خلال القنطرة الملحية الموجودة في الخلية 


() محلول كلوريد الصوديوم ومحلول أسيتات الرصاص 
(2) حمض الهيدروكلوريك المخفف ومحلول كلوريد الباريوم 
2 محلول كلوريد الباريوم وأسيتات الرصاص 
(ن) محلول أسيتات الرصاص وحمض الهيدروكلوريك المخفف 
أي العبارات الآتية يعتبر صحيحا : 
00 تقل القوي الدافعيّ الكهربينّ للخليت بزيادة جهد أكسدة الآنود » وجهد اختزال الكاثود 
(ب) تعمل القنطرة الملحييّ علي منع تراكم الأنيونات 2 نصف خليت الآنود 
©) 2# الخلايا الجلفانيت تنتقل الإلكترونات والأنيونات من نصف خليتّ الآنود إلي نصف خلينَّ الكاثود 


ا ك) إذا حل الهيدرروجين محل العنصر ( 117 ) عند تفاعله مع اللركب ( 100 ) ؛ فإن العنصر ( 10 ) يلي 
35 الهيدروجين 4 السلسلت الكهروكيميائيت 


إذا علمت أن جهد الاختزال القياسي للكادميوم ( 17 0.4 - ) وللنحاس ( 0.34 + ) أي الاختيارات الآتية يعتبر 
صحيحا : 


. 


2 أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحاً عندما تعمل بطارية السيارة كخلية الكتروليتية . 


١ 0) 
00 0 
35 


كثافن الألكتروليت 


(ج( 
: 
3 


كثتافتّ الألكتروليت 


<> الرمز الاصطلاحي الآتي يعبر عن إحدي الخلايا الجلفانية : 


و3 | م300 | و2481 | 2411 
القطب الموجب في هذه الخلية الجلغانية هو 989 هظظ1 
00 وام (ب) تخزم - رةه 0 


<> أنبوبتان8 , 4 تعتوي كل منهما علي حمض الهيدروكلوريك المخفف أضيف إلي كل منهما كتلتان 
تحتويان نفس العدد من مولات فلزي الفضة و النحاس علي الترتيب 


أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة : 
(1) حجم الهيدروجين المتصاعد من الأنبوبت ( 4 ) أكبر من حجم الهيدروجين المتصاعد من الأنبوبة ( 8 ) 
() حجم الهيدروجين المتصاعد من الأنبوبت ( 8 ) أكبر من حجم الهيدروجين المتصاعد من الأنبوية ( 4 ) 
2 حجم الهيدروجين المتصاعد من الأنبوبتّ ( 4 )يساوي حجم الهيدروجين المتصاعد من الأنبوي ( 8 ) 


(د) لا توجد إجالت صحيحت 


1 


<> إذا كانت قيمة جهد الاختزال القياسي لكل من الخارصين 77 0.76 - والنيكل ( 11 ) 77 0.23 - 


الدرس 


فإن معد ع4 2 ][ 166 
(6 7 0.99 1 © 7 0.53 
© 7 0.175 ( 77 0,53 - 
<0» أربعة عناصر 2 ,© , 8 , 4 


العنصر 4 لا يحل محل العنصر(1 في محاليل أملاحه 
العنصر:) يحل محل العنصر (1 في محاليل أملاحه , ولا يحل محل العنصر 8 في محاليل أملاحه 
فإن ترتيبها كعوامل مختزلة هو ا 

(6 هم > م > 8 > © 

© © > 8 > 4 > م 

© « > م > © > 8 

© 8 > © > « > 4م 


(ه» مخلوطكتلته م6 من برادة الحديد وشوائب الكربون تركت في الهواء فترة من الزمن . وبفصل شوائب 
الكربون ثم حساب كتلة المتبقي وجد أنها أصببحت ع 2.87 


فإن نسبة شوانب الكربون في العينة تساوي 1535353 
(0 96 31 (©90 12 ©1996 9,060 25 


( 8-1 , 0-16 , 56<دع8 ) 


((0>» الرمز الاصطلاحي الآتي يعبر عن إحدي الخلايا الجلفانية : 


روكشة | رو مشة | روم :345 | م215 


أي الاختيارات الآتية يعبر عن هذه الخلية الجلفانية : 
(1) أيونات الفضيّ عامل مختزل ؛ وأيونات الماغنسيوم عامل مؤكسد 
() الماغنسيوم عامل مختزل وأيونات الفضيّ عامل مؤكسد 
©) الفضت عامل مؤكسد والماغنسيوم عامل مختزل 


(د) أيوتات الفضنّ عامل مؤكسد ء وأيونات الماغنسيوم عامل مختزل 


2 الشامل فى الكيمياء 


جع مدل ليذ نك 1 


جد 


طآ 


الدرس الثانى الخلايا الالكتروليتية 


(وم) 


4 المعادلة الآتية تعبر عن عملية التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم : ظ 


013 + وي رأن + يراة سر 211,0 + ,211401 


عند إضافة قطرات من الميثيل البرتفالي للإلكتروليت يتحول لونه ش*ظ”ظ2 
(1) من الأصفر إلي الأحمر 
(2) من البرتقالي إلي الأحمر 


(2) من البرتقالي إلي الأصفر 


الشامل فى الكيمياء 1 


)42 أي الأشكال البيانية الآتية صحيح بالنسبة لعملية التحليل الكهربي لمصهور أكسيد الحديد الثلاثي: 


عتدت 
عتدت 


)0( ف (ب) طٍ 

1 : 

2 5 

1 1 

حجم الأكسجين المتصاعد حجم الأكسجين المتصاعد 


3 
عاد 


(ج١‎ 


الحديد المترسب 
الحديد المترسب 


حجم الأكسجين المتصاعد حجم الأكسجين المتصاعد 


72> في إحدى الخلايا الألكتروليتية المستخدمة في تنقية الفضة من الشوائب , , لزم مرور كمية من الكهربية 


مقدارها 0.051 للحصول علي الفضة الموجودة في ساق من الفضة خلال أذا علمت أن كتلة الأنود الأبتدائية 
ددورع 27 (108 ع و4 ) 


1 
1 33 1 3 
الزمن ‏ (|) الزمن ‏ (ب) الزمن ‏ (ج) الزمن - (د) 
22> عدد مولات النيتروجين الناتجة من مرور127 في مصهور نيتريد الماغنيسيوم يساوي ا 
0 آم« 12 
(ب) 101 4 
ج) 01 6 
(©) 01 2 
مسد إوم سجس د------000007772 الشاول فى الكيمياء وو 


9:> أحد الأملاح عند إضافة عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلي محلوله الماني يتكون راسب أبيض 
مخضر. وعند إضافة حمض الكبريتيك المركز إليه يتكون غاز يمكن التعرف عليه بغاز النشادر 
أي العبارات الأتية صحيحة عند إجراء عملية التحليل الكهربي لمحلول هذا الملح : 
(0) يتصاعد عند الكاثود غاز؛ ويترسب الحديد عند الكاثود 
(ب) يترسب الألومنيوم عند الكاثود » ويتصاعد غاز عند الكاثود 
©) يترسب الحديد عند الكاثود » ويتصاعد غاز عند الآنود 
(5) تختزل ذرات الحديد عند الكاثود » وتتأكسد ذرات الغاز عند الآنود 
2> يلزم كمية كهربية مقدارها 51 لترتيب ذرة جراميه على الكاثود عند التحليل الكهربي لمصهور. 9-6 
0 ,امع © ,70 © ,710 ب0 ره 


<> أدرس الخلية التحليلية بالشكل , بأستخدام أقطاب من الجرافيت وعند مرور تيار كهربي شدته 204 ئدة 
نصف ساعة 


محلول كبريتات ‏ محلول فلزات محلول فلزات ١‏ محلول كبريتات 
نحاس 11 الرصاص 11 الفضت الخارصين 


أي الأشكال البيانية الآتية صحيح : 


5 202 8 2 
8 4 0 4 
4 6 4 8 0 
و11 8ر1 مسر تسرك 
8 8 8 8 
4 9 34 4 
الزمن ‏ () الزمن (ب) الزمن | (ج) الزمن ‏ (د) 


ال ا ل لا الا 0 لل كا ال الك الل اك الل ل الك له ل لكل 


الكيمياء الكهصربية 


(> عند طلاء جسم معدني باستخدام قضيب من الذهب النقي مغمورين في محلول كلوريد الذهب الثلاثي 
,4:01 أي مما يأتي يعبر عن التغبر الحادث لكتلة الآنود والتفاعل الحادث عند الكاثود: 


00 كتلت الآنود: تزداد 
تفاعل الكاثود: 13+66 2 <24142 
(7) كتلت الآنود: تقل 
تفاعل الكاثود: 66+,3)11<-:6),1 
©) كتلت الآنود: لا تتغير 
تفاعل الكاثود: :[)6<- 301,166 
() كتلدّ الآنود: تقل 
تضاعل الكاثود: 24117 ج :2411:3166 
22> عند مرورتيار كهربي في خليتين منفصلتين : 
في الخلية الأولي ترسب ؟ 1.8 من فلز الألومنيوم( 27 - 41 ) عند مرورالتيار خلال مصهور كلوريد 


الألومنيوم , وفي الخلية الثانية ترسب ع 2.16 من الفضة ( 108 - ع4 ) عند مرور التيار خلال محلول نترات 
الفضة فإن ذلك يعني أن 6 


(0) كميت الكهربية المارة 2 الخلي الأولي ضعف كميت الكهربيد المارة 2 الخلين الثاني 
(ب) كمي الكهربيت المارة 4 الخلين الثاني ضعف كمينّ الكهربيت المارة 2 الخلينّ الأولي 
©) كمي الكهربيت المارة 4 الخلييّ الأولي عشرة أمثال كميت الكهربيت المارة 2 الخليت الثانيت 
(د) كمي الكهربية المارة 2 الخلين الثاني ثلاث أمثال كمينّ الكهربيد المارة 2 الخليتّ الأولي 
<> في الخلية التي امامك: 
أي الاختيارات الآتية صحيحة: 
7 () الخليج جلفانيّ ويزداد تركيز المحلول 4 


0 () الخليج جلفانيت ويزداد تركيز المحلول 8 


محلول 4 محلول 8 


©) الخليت إلكتروليتيت ويقل تركيز المحلول 4 
(د) الخليت إلكتروليتيت ويقل تركيز المحلول 8 


12> ثلاثة خلايا الكتروليتية متصلة معأ علي التوالي الخلية 4 يتصاعد النيتروجين عند أحد أقطابها الخلية 8 
يتصاعد الهيدروجين عند أحد أقطابها الخلية 0 يتصاعد الأكسجين عند أحد أقطابها 
أي الأفكال البيانية الآتية صحيح : 


2 ا م ا 
, 5 5*0 3 
4 4 - 
1 1 
: 1 
وكمير )1( كمين (ن) 
الكهربيت الكهربين 
7 ا , 3 
4 1 3 
8 2 0 2 
0 
كحي ١‏ حيمر 5 
الكهربية الكهربيت 


72> الشكل الآتي يعبرعن خلية تعليلية للماء الملحمض بحمض الكبريتيك المخفف 


+ 8 سه 


عند مرور تيار كهربي شدته 104 لمدة 717 30 فإن حجم الغاز المتصاعد 
عند آنود الدائرة يساوي ا 
(0 0.211 
5 ا ,1150 + 11,0 
© 1.041 
( 1.671 


واي ارات الاي يقر تيع 


شدة الثيار (4) النزصن1 100 ) 


45 عند التحليل الكهربي لمحلول كبريتات النحاس 11 باستخدام أقطاب من الكربون فإنه 77 
() يتصاعد الهيدروجين- ويتحول المحلول الى حمض الكبريتيك 
5 نختزل ذرات النحاس عند الكاثود ويصبح المحلول عديم اللون 
©) يتصاعد الأكسجين- ويتحول المحلول الى حمض الكبريتيك 
© تقل قيميَ 1011 للمحلول ويصبح عديم اللون 
أي من الخلايا الأتية يفضل استخدامة عند طلاء سلسلة من الحديد بطبقة من النحاس : 


22 أي من الاختيارات الآتية يعبر عن تفاعل المهبط عند التحبيل الكهربي لمحلول بروميد البوتاسيوم باستخدام 
أقطاب من الكربون: 
0 26جربى, الجر 287 
© رم 21ج 2جري 21 
- كلد 2جري *214 


() 26جريرآآجري *2731 


72> التفاعل الآتي يعبرعن عملية التحليل الكهربي لمحلول بروميد الصوديوم 5 
7 08 بم 2817 0 ك1 جرم 211,0 + روي 2112187 


نترات 


| تتراتاضضة | 


نسا 
وي وموومووووموة 


(0 20 (©ع 40 
© 5 (6ع 10 


يلزم لترسيب ( ::6417و ) من فلر ( آ ) من المركب ............ كمية من الكهربية مقدارها 7 3 
0 30 
©) ,20 


5 
5 
0 


<> أي الاشكال البيانية الآتية صحيح عند التحليل الكهربي محلول كلوريد النحاس || باستخدام أقطاب من 


الزن الزمن الرطن الزمن 


<> أحد الأملاح عند إضافة حمض الكبريتيك المخفف إلي محلوله الماني يتكون راسب أبيض , وعند إضافة 
محلول نترات الفضة إلي محلوله المائي يتكون راسب أبيض يتأثر بالضوء عند إجراء التحليل الكهربي لمصهوره 
فإنه 0 


() يحدث اختزال لأيوكات الكالسيوم , وإكسدة لأيونات البروسيد 
(©) يحدث أكسدة لأيونات الكلوريد » واختزال لأيونات الحديد ( 17 ) 
©) يحدث أكسدة لأيونات الكلوريد ؛ واختزال لأيونات الكالسيوم 
(3) يحدث اختزال لأيونات الحديد ( 17 ) » وأكسدة لأيونات اليوديد 
7 تتشابه نواتج التحليل الكهربي عند الأقطاب في حالات: 
() محلول كلوريد الصوديوم المخفف- محلول كلوريد الصوديوم المركز 
(7) محلول كلوريد الصوديوم المركز- مصهور كلوريد الصوديوم 
©) مصهور كلوريد الصوديوم- محلول كلوريد الصوديوم المخفف 


© جميع ماسبق 


> لطلاء وجهي رقيقة من معدن رخيص مربعة الشكل طول ضلعها :0:7 4بطبقة من النيكل ‏ -271) 
( 58.7 سمكها :77:1 0.7 فإن شدة التيار الكهربي اللازم إمراره لمدة ساعة في محلول كبريتات النيكل ( 11 ) 


0 124 © 4 18 284 ( م8 


علما بأن كثافة اليكل تساوي 0::13ج 8.9 


الشامل فى الكيمياء 


<:» عند اجراء عملية التحليل الكهربي لمحلول يوديد الصوديوم أضيف قطرات من دليل الميثيل البرتقالي في بداية 


العملية, فإن اللون خلال تلك العملية يتحول ا 
(1) من البرتقالي إلى الأحمر (9) من الأحمر إلى الأصفر 
©) من البرتقالي إلى الأصفر () من الأصفر إلى البرتقالي 


محلول حجمه [7:1 200 يحتوي علي أيونات النحاس ( 11 ) استهلكت كليا لطلاء أحد المعادن باستخدام 
نيار كهربي شدته 4 10 تم إمراره خلال المحلول لدة 714:1 30 


فإن تركيز أيونات النحاس في المحلول يساوي مممووهوموهوم6 |0000 (63.5-/0) 
(0 114 0.465 9) 31 0.93 © 11 0.62 © 34 0.31 
> عند اجراء عملية التحليل الكهربي للماء فإن تصاعد .2.81 لتر من الأكسجين يعني تصاعد هيقن 
الهيدروجين: 
00 2.81 © 5.61 © 8.41 ( 11.21 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعبرعن التغير في كتلة الكاثود عند |مرار تيار كهربي ثابت الشدة في محلول 
مائي من كبريتات الخارصين بأستخدام أقطاب من الخارصين 


(0) 


كتليّ الكاثود 
كتلي الكاثود 


الزمن الزمن 


(ج١‎ 


كتلت الكاخود 
كتلد الكاثود 


الزمن الزمن 
<> إذا كانت كمية الكهربية اللازمة لترسيب الكتلة المكافئة لأحد الفلزات تساوي كمية الكهربية 
اللازمة لترسيب 7:01 1 منه فأي مما يأتي يعتبر صحيح: 


(0 وععد هوق من القدرسون الكترون (2) يكتسب مول أيون من الفلز مول إلكترون 
©) يكتسب مول أيون من الفلز 2 مول إلكترون (3) يفقد مول من الفلز 2 مول إلكترون 


في إحدي الخلايا المستخدمة في تنقية النحاس كهربيا , كان الآنود يحتوي علي 90 70.09 من كتلته شوائب 
ولزم لأكسدة كل ذرات النحاس الموجودة فيه كمية من الكهربية مقدارها ) 20000 


فإن الكتلة الابتدائية للآنود تساوي 51 
0ع 29 © ع 18 © م11 (0)ع 22 
( 63.5 -ين) ) 
<> عند مرور كمية كهربية مقدارها © 25000 خلال مصهور ملح للفلز )( ترسب :7ع 25 
أي الاختيارات الآتية يعبر عن أكسيد العنصر: 1 
(0-193) 
4 207 © 0 © ,230 © 120 
<> في خلية استخلاص الألومنيوم من خام البوكسيت : 
أولا : ليتصاعد ع 16 من الأكسجين ( 16 - 0 ) يلزم امرار كمية من الكهربية مقدارها ل 
2200 (© 48 
17 © 37 
ثانيا : تصاعد م 4 من الأكسجين ( 16 - 0 ) يعني أن ذلك سوف يتسبب في حدوث تآكل في أقطاب الجرافيت 
(12 -6©) بمقدار 0 
(0 ع4 © ع2 )ث1 380 
2 عندما يكون مجموع جهدي الأكسدة والاختزال بإشارة سالبة فإن ذلك يعني أن 00 
0 التفاعل يتم بدون امداده بمصدر تيار كهربي خارجي 
(©) التفاعل تلقائي 


©) التفاعل يتم 4 خليت إلكتروليتيت 
() التفاعل يتم ل خليتّ جلفانيت 


79> أمر تيار كهربي شدته 44 لمدة :7117 5 في مصهور أحد أكاسيد الفلز ( 76 ) فترسب ع 0.2155 من الفلز عند 
الكاثود إذا كانت الكتلة الذرية للعنصر ( 52 - ع1 ) 


أولاً : فإن الصيغة الكيميائية لأكسيد هذا العنصر هي 2311 
(0 رمك (©) ,230 ©2310 30 


الشامل فى الكيمياء 1 


ثانياً : إذا كانت الكتلة الذرية للأكسجين ( 6 - 0 ) فإن حجم غاز الأكسجين المتصاعد يساوي 


66مجهجهجووهوهوهوووو 


00 0.035 (ب).1 0.0696 ©).آ 0.0225 (©)] 0.088 
2:> لمضاعفة كمية النحاس التي يمكن الحصول عليها عند التحليل الكهربي لمحلول 
كلوريد النحاس 11 فإنه يجب ا 


00 مضاعفت حجم المحلول المستخدم. 
() مضاعفت شدة التيار الكهربي امار الإلكتروليت. 
(©) مضاعفت زمن عمليت التحليل الكهربي. 
(3) باج صحيح. 
في الخلايا الألكتروليتية المتصلة علي التوالي 
أي الأشكال البيانية الآتية صحيح : 


)ع( 


ني المكافئن 
الكتلس المكافئنر 


كتلن المادة المترسين كتلن المادة المترسبن 


١ 


١ج(‏ 
. )د 


الكتلي المكافكن 
تلن المكافئي 


كتلز المادة المترسبنّ 
وكيني كتل المادة المترسبت 


22> الشكل المقابل يعبر عن خلية تحليلية يمكن استخدامها في عملية طلاء سلسلة 
من الحديد بطبقة من النيكل. 


() ساق من اليكل 5 السلسلن الحديديي 
©) أيونات نيكل (2) أيونات حديد 


" القطب 8 كتلته 15 
(0) تظل ثابتتد ١‏ ©) تقل ©) تزداد 
'"- كثافة الإلكتروليت © ا 
(0) تزداد © تقل (©) تظل ثابتت 
2 قام طالب بحساب كمية الكهربية مقدرة بالكولوم والتي تلزم لفصل ع 5.6 من الحديد ( 56.86 - ع7 ) 
عند مرورها خلال محلول كلوريد الحديد ( 111 ) 
وعند إمرار نفس كمية الكهربية خلال محلول يحتوي علي أيونات الهيدروجين ( * 27 ) , وامرار نفس كمية 
الكهربية مرة أخري خلال محلول يحتوي علي أيونات الأكسجين (2- 0) , فإن 5ش 


() حجم غاز الأكسجين المتصاعد يساوي حجم غاز الهيدروجين اللمتصاعد 
(ب) حجم غازالهيدروجين المتصاعد ضعف حجم غاز الأكسجين المتصاعد 
©) حجم غاز الأكسجين المتصاعد ضعف حجم غاز الهيدروجين المتصاعد 
(د) لا توجد إجابج صحيحت 


2:»> عند إمرارتيار كهربي مستمر في محلول الكتروليتي يقل تركيز المحلول بمرور الوقت نتيجة اختزال بعض 
أيونات الفضة, فإذا مر تيارشدته 4 12.4 في محلول نترات الفضة حجمه 1 5.2 وتركيزه ‏ .7:01/1 3 فإن 


تركيز المحلول بعد ساعة ونصف من مرور التيار يساوي... 


علماً بأن تفاعل الكاثود: لدع + نم4 
4-8 
00 طآ/امد 1.4 9) .01/1 5.6 
© 101/1 3.4 () .01/1 2.8 
تم اختزال أيونات انحاس ( 11 ) بإمرارتهارشدته ( .4 2.5 ) في محلول كلوريد النحاس ( 11 )لدة( :11 كله ) 
أولا : فإن كتلة النحاس المترسبة تساوي ظظ2ظ2 
60 ع 2.22 ©) ع 4.44 © ع 1.11 (0ع 3.33 ١‏ 
ثانياً : واذا علمت أن حجم المحلول ( .1 0.5 ) . وأن المادة المترسبة هي كل أيونات النحاس في المحلول د 
فإن تركيز محلول كلوريد النحاس ( 11 ) قبل التحليل الكهربي يساوي مسمس 000000000 ] 
00 71 0.048 (ب) 11 0.069 © 31 0.022 () 31 0.11 ظ 
( 63.5 - 21 ) ' 
1 0202 الشاعل في الكيمية ا لض 


:هش ههه 


<> الزمناللازم لإنتاج:7:م6 منالاغنيسيوم عند التحديل الكهربي لمصهور كاوريدالماغنيسيوم يساري..... عند مرر” تيار" 


كهربي شدته 4 8 في الخلية. 
(24 -1/17) 
00 0.8417 (© 3.35 © 1.6757 0.42 


12> خليتين منفصلتين8 , 4ته إمرار تيار كهربي مدة ساعتين في محلول كلوريد الحديد ( 17 ) فتزسبج 5.6 من 
الحديد ( 56 - ع1 ) عند كاثود الخلية 4 


وثم إمرار تيار كهربي لمدة نصف ساعة في خلية طلاء كهربي لتغطية ملعقة من الحديد بطبقة من الفضة) 
( 108 - م4 كتلتها ع 5.4 هل التيار ثابت الشدة أم لا ؟ 


(0) نعم () لا 
22> عند مرورتياركهربي شدته 4 10 لمدة ساعتين خلال محلول يوديد البوتاسيوم تصبح قيمة 7177 للمحلول تساوي..... 
00 6.3 )8 © 13.1 ( 10.1 


(1,1-127 -8 ,39 -) 
22> أي الأفكال البيانية الآتية يعبرعن عملية تحليل كهربي صحيحة . 


و0 
بتصاعد 


:> يمكنالحصول على الذهب من سبيكة له مع الفضة عن طريق.... 
(0) التسحين () الإماهت 2) التحليل الكهربي (2) أ.ج معاً 


الكيمياء الكهربية 


(:> عند التحليل الكهربي لحلول كبريتات النحاس باستخدام أقطابمن الكربون كان لون المحلول أزرقا في البداية . 
أولا : أي الإختيارات الآتية يعتبرصحيحا عند نهاية العملية : 


ثانيا :ما المتوقع لمادة الآنود : 


(0 تظل الكتلي ثابتن 


(ب) تفل كتلته لحدوث أكسدة لها وترسيها عند الكاخود 


©) تزداد كتلته 
ظ (5) تقل كتلته بسبب تصاعد الآكسجين 
ظ <> كمية الكهربية اللازمة لتصاعد 7ج 7.1 من غازالكلورتؤدي إلى تصاعد..... من غازالهيدروجين. 
ظ 00 4.481 2 2.241 © 1.121 () 8.961 


(35.5 - ران)) 


72> أولا: لتزسيب ( ::640ع ) من فلز ثلاثي التكافؤيازم امراركمية من الكهرباء في محلول لأحد أملاحه مقدارها 


ووو و ووو 


189000 © )© 2895006 0( 

2 96500 (0) © 9650 
ثانيا : 
عند إمرارتيار كهربي شدته 4 1 لمدة 711:1 15 في محلول لملح فلزّما , ترسبع 0.173 من الفلز 
فإن الكتلة الكافئة للفلزهي 225500 


(0 ع 0.0016 (ب) ع 9.27 
© ع 155.7 () ع 18.55 


7 ل ل اث لك الك الك اك ل ا ال ا ا ل ا ل ا أ 


ا ا ل 22-0 221222221222122 6 ا | اح 2 22 2226 2 ل ل ا ا ل ا ا سا عي سالا -00-00 23 لي لطاها 


الشامل فى الكيمياء 


<> في عمايةالطلاءالكهربي 53 
() يزداد وزن الآنود (ب) تقل كثافت الإلكتروليت 
©) يتآكل الكاثود (5) لاشيء مماسبق 


4 أمرت كمية من الكهربية في خليتين تحليليتين متصلتين علي التوالي ؛ تحتوي الخلية الأولي علي محلول 
كلوريد النحاس ( 11 ) , وتحتوي الخلية الثانية علي محلول كلوريد النحاس (7 ) 
أي الاختيارات الآتية صحيحة : 
60 الزيادة ‏ كتلدّ الكاثود 2 الخلينّ الأولي ضعف الزيادة 4 كتلت الكاثود ي الخليت الثانين 
(©) الزيادة 4 كتلدّ الكاثود 2 الخلينّ الأولي تساوي الزيادة يذ كتليّ الكاثود 2 الخلينّ الثاني 


©)الزيادة 2 كتلة الكاثود يد الخلينّ الثاني ضعف الزيادة 4 كتلنّ الكاثود 2 الخلينّ الأولي 


(5) لا توجد إجابج صحيحت 
عند مروركمية كهربية مقدارها 1 خلال محلول كلوريد الألومنيوم فإن كمية الألومنيوم المترسبة عند الكاثود 
تساوي..... 
0 مع 27 (©) ع و © 7ع 3 () لا توجد إجابج صحيحت 


(27 -.آ4) 


<> في إحدى خلايا تنقية النحاس مر تياركهربي شدته 10.134 لمدة نصف ساعة , أدرس البيانات في الجدول التالي ثم 


احسب: 

0 جر 0 
اط 0 الكتلتالأبتدائية] ‏ 2 جم 00 | 
0 التفاهل| 00 ج 26 تيرم 


5 


كتل الكاثود 
كتدت الكاثود 
كتلت 1 
كتليّ الكاثود | 


الزشن الزمن الزمن الزمن 
00 (ب) 5 5 


> ص ع أ فت أ م وم نع أن م م ألم لالن ا سا اناب 


600 عدد أفوجادروا (© نصف عدد أفوجادروا 
(ج) ضعف عدد أفوجادروا (5) ثلاكت أمثال عدد أفوجادروا 
<> للحصول علي الذهب الموجود في سبيكة تحتوي علي الذهب والفضة كتلتها ع 10 تم إجراء عملية التحليل 
الكهربي للسبيكة بجعلها آنودا في خلية تحتوي علي الكتروليت من محلول نترات الفضة , فوجد أنه للانتهاء 
تماما من عملية التحليل الكهربي يلزم مرور تيار كهربي شدته 4 10 لمدة 1 7 ولوحظ زيادة في كتلة 
الكاثود بمقدارع 4.7 
فإن نسبة الذهب في السبيكة تساوي 35*ظظ5ظ 
00 23.5 (© 90 47 © 90 26.5 © 90 53 
( 196.98 دي4كض , 108 -عو4 ) 
69 >2 (©) غ1 0.5 232 412 


<> أيالأشكال الببانية صحيح عند التحليل الكهربي لحمض الكبريتيك اللخفف 
علما بأن: (4) يعبرعن حجم الغازاللتصاعد عند الأنود 


(8) يعبرعن حجم الغازالمتصاعد عند الكاثود 


8 1 
8 
4 8 
8 
الزمن 0 الزمن إب) الزمن | إي) الزمن 1 


<> عند اجراءعملية التحليل الكهربي لصهور أ كسيد حديد ||| باستخدام أقطابمن البلاتين, وعند مرورتياركهربي 


شدته 4 10 لمدة ساعتين فإن حجم الغازالمتصاعد عند الآنود في (51) يساوي. 9 
00 8.341 © 12.511 
© .4.171 16.681 


ظ <> عددالفاراددي اللازم لتصاعد حجم )1 من غازالأكسجين تؤدي الى تصاعد حجم ............ من عار الهيدروجين. 
ظ 
1 
ظ 
0 
ظ 
| 


ا ات ال ل اعد لت لت لد لععد لت له العف لشت نه الت لشت لشت لت لشت لشت لشت لشت الت لشت الات لات الات الات الات لات الات الات الات الات الات لت لاك الات الات الات ا ال ل ا ل 9 اسه هنو ود يكو "هه ب 


الشامل في الكيمياء .4 


42> يمكنالحصول علي محلول هيد روكسيد البوتاسيوم عن طريق التحليل الكهربي باستخدام محلول الكتروليتي من 


وه وهجوووووووووو 


0 هيدر وكسيد الليثيوم () كلوريد بوتاسيوم 
(ج) مصهور كلوريد البوتاسيوم () كبريتات البوتاسيوم 

<> لترسب :7ع 10 من الكالسيوم وتحويله من 0 إلى 0 يلزم...... فاراداي 
20 ©1 © 0.25 


<> في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل: 
لوحظ ترسيب 12.8 من النحاس (1:*2)) علي القطب 7 , وترسيب ج14 من 
السيريوم ()) علي القطب (1 بعد مرور فترة من الزمن 


فأن عدد تاكسد السيزيوم يساوي 1ظ2 
6 2+ (#) 3+ © 6+ ( 4+ 


> تتشابه نواتج التحليل الكهربي عند الأقطاب لحمض الكبريتيك المخفف باستخدام أقطاب بلاتين مع نواتج 


0 مصهور كبريتات الباريوم 
(©) الماء 
ج محلول كبريتات نحاس باستخدام أقطاب نحاس 
(ك) محلول كبريتات نحاس باستخدام أقطاب بلاتين 
<> ثلاثة خلايا © ,8 , 4 متصلة معا علي التوالي أقطابها من البلاتين يمرربها تيار كهربي ثابت الشدة 
الخلية 4 تحتوي علي مصهور كلوريد البوتاسيوم 
الخلية 8 ننعنوي علي محلول كلوريد الروبيديوم 
الخلية .) تحتوي علي محلول بروميد الصوديوم 
أي من الخلايا الثلاثة يتصاعد فيها غازعند أحد القطبين : 
(0 ©. 4 فقط 4.8.0 
(©) 0 ,8 فقط (5) 4 فقط 


<> عند طلاء مقبض من الحديد بطبقة من النيكل يستخدم كه 
(1) آنود من النيكل ومحلول كبريتات حديد 11 
() كاثود من الحديد ومحلول كبريتات حديد 11 
2) آنود من النيكل ومحلول كبريتات نيكل 
(د) كاثود من النيكل ومحلول كبريتات نيكل 


:> عند |مرار نفس كمية الكهرباء في محلولين منفصلين . الأول يحتوي علي أيونات الفلز ( 11 )4 والثاني 
يحتوي علي أيونات لفلز 8 إذا علمت أنه ترسبع 12.8 من الفز 4 وترسب 14 ع من الغلز 8 


فإن عدد تأكسد الفلز 8 يساوي 5 
(0 2+ 9 4 + 3+ (© 6+ 


)4-63.5 , 8 -140( 


2 أي الاختيارات الآتية صحيح عند اجراء التحبيل الكهربي لمحلول كلوريد نحاس باستخدام: 


<> أي العبارات الآتية لا تعتبر صحيحة : 
00 يمكن الحصول علي أبخرة البروم عند أحد الأقطاب عند التحليل الكهربي لأحد مركبات البروميد . 
() يمكن الحصول علي الصوديوم بالتحليل الكهربي لمصهور كلوريد الصوديوم عند المهبط 
2 يمكن الحصول علي غاز الهيدروجين عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم . 
(ك) يمكن الحصول علي غاز النيون عند أحد الأقطاب بالتحليل الكهربي لأحد مركباته . 
72> عند التحبيل الكهربي لمحلول كلوريد البوتاسيوم المركز فإنه: 
(0) ينتج الهيدروجين عند المهبط والأكسجين عند المصعد 
(7) ينتج البوتاسيوم عند المهبط والأكسجين عند المصعد 
2) ينتج الأكسجين عند المهبط والهيدروجين عند المصعد 


(د) ينتج الهيدروجين عند المهبط والكلور عند المصعد 


لاس لكسانا 


<> أجريت عملية طلاء لوجه واحد لشريحة من النحاس مساحتها :07 100 بإمرار كمية من الكهربية 


مقدارها 7 0.5 في محلول مائي من كلوريد الذهب ( 111 ) فإن سمك طبقة الذهب المترسبة يساوي ظشظظ1 
(0 0 0.013 © 01 0.025 
(©) « 0.088 1 0.065 


علما بأن ( كثافة الذهب - 207:3 13.2 والكتلة الذرية للذهب - 196.98 ) 


<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند التحليل الكهربي لمحلول يوديد البوتاسيوم 


مم 
0 ب( 01م 5 مم 1 01م 
الزمن الزمن الزمن الزمن 


<> سبيكة من الذهب والفضة وضعت لتعمل كأنود في خلية تعليل كهربي تحتوي علي الكتروليت مناسب . أي 
الأشكال البيانية الآتية صحيح عند مرور تيار ثابت الشدة عند فرق جهد يقل قليلا عن الجهد القياسي للذهب 


كتلن الكاكود 

كتلت الكاثود 
كتليّ الكاكثود 
كتنلد الكاثود 


الزمن الرمن الزمن الزمن 
0 (ب) رج( رد 
:»> أي من المواد الآتية عند إجراء عملية التحبيل الكهربي لها ينتج غاز عند القطبين. 
(أ) محلول كلوريد الصوديوم - محلول كلوريد نحاس 
(9) محلول يوديد بوتاسيوم - محلول كلوريد الألومنيوم 
(©) محلول كلوريد الألومنيوم - محلول كلوريد الذهب 
() محلول كلوريد النحاس - محلول بروميد الصوديوم 


الس يا ل لا لا اا لل ا ا ل ا ل ل ا أ أ أ أ أ 22222222222222 لا ا ل اث ل | إل لكك[ 


الشامل في الكيمياء 0 


7_٠ +‏ سم سس لل للللستصسيبيب3222 ةر ل 2 _ا اس راتت سانا 22 


<> عند التحليل الكهربي لمصهور كلوريد الألومنيوم ترسب م 5.4 من الألومنيوم عند الكاثود 
فإن حجم الكلور المتصاعد عند الأنود يساوي 5251 
00 .13.441 (ب) 6.721 © 20.161 ( :11.21 
<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد النحاس 171 


كتلنّ الكاثود ا كتلد الكاثود كتلّ الآنود 


)0 (ج( 


الزمن الزمن الزمن الزمن 
12> أولا : إذا كانت كمية الكهرباء اللازمة لترسيب م 27 من الفلز 4 تساوي نفس كمية الكهرباء اللازمة 
اترسيبج 4.3 من الفلز8 فإن الكتلة المكافنة الجرامية للفلز 8 تساوي 0 
(0 ع 34.4 (© ع 11.2 © ع 17.2 () ع 25.6 
(8-52 ., 4-108) 


ثانيا : حجم غاز الأكسجين ( 5172 4 ) الناتج من إمرار كمية من الكهرباء مقدارها 7 5 في محلول 
الكتروليتي تبعا لتفاعل الآنود : © 4 + 0 جه 02 2 يساوي 20116 


33.61.00 281 141 © 561 0( 

2 أي من الاختيارات الآتية يعبر عن تفاعل الكاثود عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الألومنيوم 4101 
(0) مطهجمع3 ج413 © ©3 جورله ل جر :301 
© ورا لك جى3 جرى “388 () ©3 جر تامجن 41 


52> يمكن الحصول علي فلز الكالسيوم من التحليل الكهربي لمصهور كلوريد الكالسيوم 
أي المعادلات الآتية تعبرعن التفاعل الذي يحدث عند المهبط : 


<> الشكل البياني المقابل يمكن أن يكون فيه ل[ , ع 500 
00 الزمن- كثافنّ الإلكتروليت 4 عمليات الطلاء الكهربي 
(ب) الزمن - كتلت الآنود يذ عمليت التحليل الكهربي لمحلول كبريتات 
نحاس باستخدام أقطاب من النحاس 5 


(ج) كتلدّ الآنود - كتلرّ الكاثود 2 عملي التحليل الكهربي لمصهور كلوريد الفضتّ 


(5) 1.ج صحيح 
2 أي الأفكال البيانية الآتية صحيح عند أجراء عملية التحليل الكهربي لمحلول كبريتات نحاس 11 باستخدام 
أقطاب من البلاتين : 
ص 2 
3 3 
الزمن )0( الزمن (ب) 
٠ : :‏ 
2 5 ْ 
لها د 1 
1 
الزمن (ج) الزمن (د) | 
<> عند إضافة حمض الكبريتيك المخفف الى برادة الحديد تكون المركب )7 وبتسخين المركب /[ تكون 
المركب 1 والغازان 8 . 4 عند إجراء التحليل الكهربي لمصهور نر يلزم .......... لفصل ذرة جراميه من الفلز 
الموجود في المركب 1. 
6 18 © 28 37 () 7 0,5 
«"» سبيكة تتكون من الفلزات 7 , 7[ , ]3 , 117 وضعت كآنود في إحدى خلايا التحليل الكهربي , وعند مرور 


التيار الكهربي خلال الخلية حدث أكسدة لكل من 7 , 117 وترسبت ذرات 7 عند الكاثود , وازداد تركيز 
أيونات 1177 في المحلول فإن الترتيب الصحيح لهذه العناصر حسب نشاطها الكيميائي يحتمل أن يكون : 


1111 11 سككس اك 
ال 1 الامو كك نا كر 
1057 11 او اللااطو155 كل 21 


942 ناس 


الشامل في الكيمياء 3 مين 


حك عند إمرار تيار كهربي شدته 4 6 لمدة 7:1 16 في مصهور أحد أكاسيد الكروم فترسب 7ع 1.04 من 


الكروم عند الكائود فإن الصيغة الكيميانية للمصهور هي 5 
0 00 © ,0 ره © ,00 () ,0 رن 
(52- م0)) 
4 دائرة كهربية تتصل فيها خليتان الأولي والثانية علي التوالي معا أقطابهما من البلاتين , ادرس الجدول الآتي 
ثم اجب : 


] الأضيه | العاشوه | ا اللت سلسم 
يدلاو | 4 | 2# | محلول طوريد وسيم 
ا 00 


يترسب الفلز عند القطب 12( 
(0 7 فقط © 8,7 
© 8 فقط 00 4,13 
22 عند مرور كمية من الكهربية خلال خليتين متصلتين على التوالي أقطابهما من الخارصين والحديد كل 
منهما مغموس في أحد محاليل أملاحه عند ترسب 771و 1.12 من الحديد يترسب ........ من اللخارصين 
(0 :ع 2.6 (©) ع 1.3 © :مو 0.9 (ف) دبع 0.65 


(65 -2:1 ,56 - ع:1[) 


72 في خلية استخلاص الألومنيوم وعند لحظة معينة تم جمع الغاز لمتصاعد فوجد ان حجمه يساوي .1 89.6 فإن 


ذلك يعني أنه حدث نقص في كتلة أقطاب الجرافيت عند نفس اللحظة بمقدار 1 
0 و48 © 248 © م96 ع 60 
2 عند التحليل الكهربي لخليط من محلولي كلوريد نحاس 11 وكلوريد حديد 11 تحدث منافسة بين الأيونات 
عند ا 
(0) الآنود (ب) الكاثود 


: 1 9 
11 


كبريتات كلوريد المونيوم 


<7> كمية الكهربية اللازمة لترسيب 177:01 من ذرات العنصر 11 بالتحليل الكهربي لمصهور..... تساوي 7 3 
(0 ,140 ©) ,734,0 
© 110 (© 110 


12 عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم يتصاعد غازي الهيدروجين والكلور عند الأقطاب تبعا 
للمعادلة : بي 11 + ري را0 + رر ,2776011 <(2],01 2 + ري ,217201 


)١(‏ عند مرورتيار كهربي شدته 4 2 للدة 7:47 20 في( 5172 ) فإن حجم الهيدروجين ( 1 - 77 )المتصاعد 


يساوي 575ظ”5 
0( .1 0.7408 (©) .1 0.3704 
© 1[ 0.5556 )1 0.2785 
2ه يسهل فصل الألومنيوم من خام البوكسيت عند 0 


(1) تغيير أقطاب الجرافيت 
5 ارتفاع درجي انصهار المصهور 
(©) إضافت المزيد من الكريوليت 


(5) انخفاض كثافتّ المصهور 


الكيعياء الكهربية 


»> عند مرور تيار كهربي شدته 4 2 لمدة :7:17 20في ( 57:5 ) فإن حجم غازالكلور ( 35.5 - 1) /المتصاعد 


يساوي وموم مهمو ووه 
0 .0.71 ©) .0.341 
© 1.11 ()] 0.28 
سبيكة مكونة من النعاس والذهب كتلتهما :7م 24 وضعت كاأنود في خلية الكازوليتية تعتوي على 
محلول كبريتات نحاس 11 فإن نسبة الذهب في السبيكة - .............. علما بأن النحاس الموجود 


في السبيبكة نم ترسيبه بالكامل على الكاثود بمرور تيار كهربي شدته 4 2.5 خدة 11:1 200 


( 63.5 - ين)) 
(0 41.1296 © 66.390 © 32.6890 () 58.8896 
42 إذا لزم *:7:) 20 من حمض الهيدروكلوريك 111 0.2 لمعايرة 07:7 10 من المحلول الناتج بعد عملية التحليل 
الكهربي فإن كتلة هيدروكسيد الصوديوم المتكون إذا كان حجم المحلول .1 0.5 تساوي. 25*75 
0 108 © 128 
© و2 ع8 
8-1 , 02-16 , 23-غ720) 
عند مرورة1 خلال محلول كلوريد الذهب الثلاثي فإن كمية الذهب المترسبة عند الآنود تساوي. ب 
0 ذرة جراميه واحدة 5 3 ذرة جراميه 
©) 3 ذرة جراميه (د) لاتوجد إجايج صحيحة 
لترسيب 7:01 1 من ذرات الألومنيوم عند التحليل الكهربي لمصهور, 41,0 يلزم ش55 
(6 38 (©) 241250 كوئوم 
© 96500 كولوم 1 
عند ترسيب 71ج 10 من العنصر 4 تبعاً للمعادلة 4 +26 +4*2 
فإنة يلرم 553539 
(63.5 -<4) 
(0 © 0.675 © 7 0,315 
© 151966 (د) 7 30393 


2 ا اناك 


خليتان نعليليتان متصلتان علي التوالي وتعملان من خلال مصدر تيار كهربي مستمر , الخلية الأولى تتا >" 
علي الكتروليت من محلول كلوريد الصوديوم , والخلية الثانية تعتوي علي الكتروليت من كلوريد الفضة أي 
العبارات الآتية صحيحة : 

(0) تترسب الفضت عند آنود الخلين الثانيت ١‏ (7) يترسب الصوديوم عند آنود الخليت الأوني 
(ج) تتره. ب الفضت عند كاثود الخلينّ الثانين (3) يترسب الصوديوم عند كاثود الخليت الأولى 


في احدى الخلايا التي تعمل بالليثيوم كانت معادلة الاختزال: 


11-7 (و)شآج عجري سآ 
١‏ عدد مولات الإلكترونات اللازمة لاختزال :77م 2 من الليثيوم تساوي. 2520 
(0 آمسم 0.142 (ب) 01م 0.286 
© 01« 0.429 () 01 0.642 
"كمية الشحنة اللازم مرورها لاختزال 27 1من أيونات الليثيوم تساوي. 5ك 
(0 5.5104 © :2.7610 
© :1.3810 () 9,7210460 


<7> أولا : 


عند |مرار كمية من الكهربية مقدارها 7 0.1في محلول نترات الفضة ( 108 - ع4 ) تكون كتلة الفضة 


المترسبة 0 
ع 1.08 ©) ع 54 
© ع 10.8 ع 108 
ثانيا :كمية الكهربية اللازمة لترسيب [7:0 0.5 من الفضة من محلول نترات الفضة تساوي 50ظ2ظ 
600 1088 9 47د 
179 ( 7 0.5 
عند إجراء عملية التحليل الكهربي لمحلول بروميد البوتاسيوم فإنه تتصاعد أبخرة برتقالية 0 
(1) عند الكاثود. وتقل قيمت 52013 (ب) عند الآنود, وتزداد قيمت 2013 


١ 
' 7011 عند الكاثود. وتزداد قيمتّ 52011 (5) عند الآنود. وتقل قيمت‎ )© 


يتم تنقية الفضة باستخدام خلية ألكنروليتية تحتوي علي كاثود من الفضة عالية التركيز أي الأشكال 


البيانية الآتية صحيح لهذه الخلية: 
0 1 (نٍ) 
ِ : 
3 25 
الزمن ١‏ 
١ج(‏ 1 )و 1 
الزمن الزمن 


2 أي الافكال البيانية الآتية صحيح عند إجراء عملية التحليل الكهربي لمحلول كبريتات النحاس باستخدام أقطاب 


الزمن الزمن الزمن الزمن 


12> يترسب لز الكروم من المحلول الحامضي المحتوي علي أيونات الكروم تبعا للتفاعل : 
م1120 7 جن 0 2_ جك 12 دن :11 14 + 2م من 


عند مرور تيار كهربي شدته 4 8 لمدة ساعتين , فإن عدد مولات الكروم المترسبة يساوي 0 
0 عام 0.0125 (ب) 701 0.0455 
(ج)ء7101 0.0995 (د) 01 0.065 


22 أي من المركبات الآتية يصعب إجراء عملية التحليل الكهربي له: 
(أ) محلول كلوريد البوتاسيوم 
(©) مصهور كلوريد البوتاسيوم 
©) ككلوريد البوتاسيوم الصلب 


(ن) لا توجد إجابج صحيحت 


الشامل فى الكيمياء 2 


4 5 ليتين 37 لتين 48 
عند كاثود الخلية 4 ترسب 3.15 من النحاس (63.5-:01)) عند أمرار تيار شدته 104 خلال محلول 
كبريتات النحاس 17 وعند كاثود الخلية 8 ترسب ج7.8 من الحديد(16-56) عند أمرارتيارشدته 144 


خلال محلول كبريتات الحديد 111 
أي الأختيارات الآتية صحيح : 
7 1 5 ! : : 5 :1 
8 لم 88 4 8 4 8 4 
الخلين الخلي الخلي الخليي 
12> لاختزال مول واحد من 417 إلى 41 باستخدام تيارشدته 4 10 يلزم إمرارهذا التهارلمدة شاعة. 
(6 25.88 © 16.08 © 8.04 ( 20.3 
<> إذا مر تيار كهربي في محلولي كبريتات النحاس ونترات الفضة متصلين علي التوالي وبحساب كتلة النحاس 
المترسبة وجد أنها تساوي ع 0.53 فإن كتلة الفضة المترسبة تساوي 5200 
© ع 0.45 © ع3.6 9ع 0.9 0ع 1.8 


( 108 - معدل , 63.5 دين ) 


<> أي الاختيارات الآتية صحيح في عملية التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم المركز: 


كتلد الآنود كتلي الآنود ككتلت الكاثود كتلن الآنود 
)0 (ب) ١ج(‏ 5 
الزمن الزمن الزمن الزمن 
77> عند مرور كمية من الكهرباء مقدارها © 193000 فإن ذلك يؤدي إلي ترسيب ...من التخارصين 
00 3061 ب) 1ه 0.5 
2701 رن 01 1 
ع ري 252592 و ص 2 3 22 2 2 م ع 2 م 0 0 
الشامل في الكيمياء 


الكيمياء الكهربية 


<> أي من المعادلات الآتية صحيح عند أحد الأقطاب عند إجراء التحليل الكهربي لمحلول كبريتات نحاس 11 
باستخدام أقطاب من البلاتين ( أقطاب خاملة): 
00 ري “لان < رم 87 (© ري 0 كين ب 250 


© 26ر0 +0 ,211جري 4077 (3) 26+ بير 0+ ري ر0 حجري 50,7 


ف 
(و6) 4 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح بالنسبة لخلية أستخلاص الألمونيوم من مصهور البوكسيت : 


)0( (ب) 


كتلد الانود 
كتلت الأنود 


نك الزمن 
رج( 1 )د( 1 
أ الزصن 0 
<> أي من مجموعات المركبات الآتية تختلف فيها نواتج عملية التحليل الكهربي لمحلول الملح عن مصهور لملح: 
4 كه © [نعلط- اعواة 4101 
© أله -تظعاط- انين ( ر01نا0- رامواة -اعون 


<> عند امرار تيار كهربي ثابت لمدة 711:1 30 في محلول نترات الفضة ومحلول كبريتات النحاس ( 17 ) متصلين 
علي التوالي , وجد أن م 6.35 من النحاس تترسب عند الكاثود في محلول كبريتات النحاس ( 171 ) 


إذا علمت أن (63.5 - ,ب , 108 -ج4 )أي الاختيارات الآتية صحيحة : 


25 الكتلة المكافئة الجرامية لكل من النحاس والفضة تساوي‎ )١( 
ع 21.17 - ع 108 © ع 63.5 - و54‎ 0( 
108 ©ع 31.75 - ع 108 (دا)ع 63.5 - ع‎ 
200 (؟) كمية الكهربية تساوي‎ 
28950 © © 0.02 7 0 
57900 © )( 0.41 © 


الشامل في الكيمياء 


١؟)‏ اذا كانت الكتلة الكاثود قبل مرور التيار الكهربي في خلية الفضة يساوي م 21.6 فإن كتلته بعد 


مرورالتيار الكهربي 500 
(]) تزداد بمقدارالثلث (9) تزداد إلي الضعف 
(©) تزداد بمقدار الربع (د) لا توجد حابن صحيحت 
<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند التحليل الكهربي مصهور يوديد البوتاسيوم: 

١‏ كتلي الآنود كتلي الكاثود كتلي الآنود 

)0 (ب) (ج( 0 

(د) أب صحيح 
الزمن انزمن الزمن 


212 ادرس التفاعلات الآتية والتي تعبرعن عملية التحليل الكهربي محلول ماني من كلوريد الذهب الثلاثي . 


02 
01 0 
3 


أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 
|| كمي ةالكهربية | كتلدالذهبالمترسب ‏ | حجمالكلور التصاص ‏ ] 
هط ©2000 |[ هنو | 2ه 00 
18000 2321 
)© 20000 12.8 2321 


710316 كر لاسر كر 


علما بأن (01-35.5 0 196.95-يي4) 


2 ادرس الخلية الآتية والتي تعبرعن عملية التحليل الكهربي 
لكل من محلول ومصهور كلوريد الصوديوم: 


محلول كلوريد صوديوم مصهور كلوريد صوديوم 


أي من الاختيارات الآتية تعبر عن اللمواد المتكونة عند الأقطاب .1 , 7 , 59 ب[ 


<> أي الاختيارات الآتية صحيح بالنسبة لسبيكة تتكون من النحاس والذهب والفضة : 


0 للحصول علي الفضت من السبيكت توضع السبيكت كآنود 2 خليت إلكتروليتيج جهدها أقل من الجهد 
القياسي للفضت 


95 للحصول علي الذهب من السبيكن توضع السبيكن كأآنود يذ خلينّ إلكتروليتي جهدها أقل من الجهد 
القياسي للذهب 


(©) للحصول علي الفضتّ من السبيكتّ توضع السبيكن كآنود 2 خلينّ إلكتروليتينّ جهدها أكبرقليلا من 
الجهد القياسي للذهب 


(2) للحصول علي الذهب من السبيكن توضع السبيكت كآنود 2 خليج إلكتروليتيي جهدها أكبر قليلا من 
الجهد القياسي للذهب 


<> خلية الكتروليتية تتكون أقطابها من الكروم والبلاتين إذا علمت أن: 
7 7---15 )جد ج3+ تمررع 
18-17 [لجم2 + تدر 


0ب ممور م207 // ب 210 / رقم 
5 3247 رم ”1/324 ري 207 / و 207 
- “لبي “ال ابي ال ينبن 

© و 7 1207 وبي ”1/207 بى “131 م3 


 - 1‏ ا ب 


<7> أي الدوائر الآتية يسنخدم لحماية قطعة من الحديد بطبقة من القصدير 


5 
2 أي من الاختيارات الآتية يعبرعن تفاعل الكاثود في عملية التحليل الكهربي لمحلولي يوديد الليثيوم: 


00 والادعدري 11 © ل اه 
-“ وركآاجء2جري *211 © © روم “أمآجر نآ 
22 أولا : 
عند إمرارة 1 خلال الكتروليت , فإن ذلك يؤدي إلي ذوبان أو تصاعد أو ترسب .............. من المادة عند أحد 
الأقطاب. 
(0) الكتدخ الذريخ الحراميج () الكتليّ المكافئن الجراميت 
(ج) كتلتّ عدد أفوجادروا (2) تصف الكتدتّ المكافئي الجراميق 
ثانها : 
لترسيب م 32.5 من الخارصين ( 65 - 27) , بالتحليل الكهربي لمحلول كلوريد الخارصين تلزم كمية من 
الكهرباء مقدارها 00 
00 28 © 17 
502 (1 0.2 
22> عند التحليل الكهربي لمصهور هيدريد الليثيوم باستخدام أقطاب من البلاتين فإن تفاعل المصعد هو د-35 
00 مخريى “هلاجر هل © 2ج ,لاجر 215 
- 55 ج12 وم 211 (© 7 1< 6 روم و1 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن العلاقة بين كمية الكهربية الماره في محلول الكتروليتي وكتلة 
الكاثود : 


كتلم الكاثود 
كتلي الكاثود 


كمين الكهربيت كمين الكهربين 
)0( (ب) 


كتلتّ الكاثود 
كتلت الكاثود 


كمين الكهردين كمين الكهربيد 
١ج(‏ (د) 


<7> أثناء عملية التحليل الكهربي لمحلول يوديد البوتاسيوم تصاعد.1 1.04 من غازالهيدروجين (1 - 71 ) عند 


الكاثود , طبقا للتفاعل الآتي : بيوآة عب 26. + ن*22 


فإن حجم أبخرة اليود (127 - 1) المتصاعدة عند الأنود في نفس الزمن , طبقا للتفاعل الآتي 


26 + 1 6-6 ريم 21 


ْ يساوي 57شظظ23 
(0 .1,041 9) .0.51 2.11 171 
72> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح عند أجراء عملية التحليل الكهربي لحمض الهيدروكلوريك 
تركيره ( 0.5) مول/ لتر 


الزمن 


الزمن 


الزمن 
1( (ب) 2 (د) 
22> أحد عناصر الساسلة الانتقالية الأولي يستخدم في جلفنة المعادن , تم إمرار تيار كهربي لمدة 50 :77:17 في 
محلول لأحد أملاح هذا العنصر فحدث زيادة في كتلة الكاثود بمقدار بم 9.35 فإن شدة التيار امارة خلال 
الدائرة تساوي 00 


6 30 (© 15 © 9.25 () 2.5 
علما بأن الكتلة الذرية للعنصر تساوي (65) 


0 ا ا اك ل لكك اتلك اتلك الك 0 الك الاك الك 0 الك 05 لظ ل 01 


ساب ل لأا اث اث ل ا 0م م مل ا ا اك ااه ااا الا لاد الا الاك الا 1 101 ل ار 00 لس كا 
0 


<9> عند مرورتيار كهربي شدته 4 7 في محلول نترات أحد العناصر لفترة زمنية قدرها 77:17 4 كانت كتلة 
الكاثود قبل مرور التهار الكهربي م 12 وأصبحت بعد مرور التيار الكهربي ع 13.88 


فإن الكتلة المكافنة الجرامية لهذا العنصر تساوي 0 
(6ع 108 (©) ع 31.75 © ع 32.5 ( ء و9 
<7> أي الأشكال البيانية الآتية تعتبر صحيحة بالنسبة لخلية أستخلاص الألومنيوم من خام البوكسيت 


كتاف مصهور البوكسيت 


ل ل 
ا إٍ إ 
3 ال 7 3 3 
كتلي الألومنيوم الناتجن كتليّ الألومنيوم الناتجت ١‏ كتلن الألومنيوم الناتجن : كتلت الألومنيوم الناتجت ١‏ 


)0 (ب) ج) ١د‏ 
72> لترسيب مول من الفلز ( 36 ) بالتحليل الكهربي لمصهور ( ,1,0 ) يلزم كمية من الكهرباء تساوي كمية 


الكهرباء اللازمة لتصاعد ................. من الهيدروجين في إحدي خلايا التحليل الكهربي . 
(22.410 © 11.21 9 33.61 () ]1 44.8 


<> قام طالب بترتيب خلية لطلاء ملعقة من النحاس بطبقة من الفضة وبعد أن تكونت طبقة من الطلاء سمكها 
 ,‏ نام الطالب بأضافة كتلة من كبريتيد الصوديوم ألي المحلول الألكترولتيتي 
أي من الأشكال البيانية الآتية صحيح : 


كتلتّ الكاثود 

كتلتّ الكاثود 
كتلتّ الكاثود 
كتلس الكاثود 


الزمن الزمن الزمن الزمن 


<7> في خلية تنقية النحاس حدثت عملية تنقية لسلك من النحاس يحتوي علي شوائب من الفضة والحديد والذهب 
والخارصين كانت الزيادة في كتلة الكاثود لا تساوي النقص في كتلة الآنود بسبب 210116 
(1) جهد البطاريتّ أقل من جهد اختزال النحاس 
(9) حدوث أكسدة لذرات الفضتّ والحديد والذهب والخارصين 
(ج) عدم حدوث اختزال لأيونات الفضتّ والحديد والذهب والخارصين 


(د) لا توجد إجابن صحيحت 


> سس سه 


للدم احتوك- 


22 أولا : 


لترسيب م 21.6 من الفضة ( 108 - عم ) علي سطح ملعقة أثناء عملية الطلاء بالكهرباء ........... فاراداي 
اذا كان تفاعل الكاثود ,يوم جه © + رى يك 

4 0.2 © 0.4 © 200 

ثائيا : 


َه 


إذا علمت أن كمية الكهرباء اللازمة لتصاعد .1 33.6 من الغاز:: تساوي كمية الكهربية اللازمة لتصاعد 
1 من الغاز 5 


أي الاختيارات الآتية يمكن أن يكون صحيحا : 
(1) 26 ثنائي التكافؤء '[ أحادي التكافؤ 
© لآ أحادي التكافؤء 1 ثلاثي التكافقؤ 
9 ]ل ثلاشي التكافؤ, لآ ثنائي التكافق 
(©2 ثلاثي التكافؤ» 1 أحادي التكافؤق 


22> عند إجراء عملية التحبيل الكهربي لمحلول ماني من كبريتات الكادميوم تركيزه /1 1 وحجمه 1 0.5 
باستخدام أقطاب من الجرافيت كانت معادلة التفاعل الحادث عند الآنود هي . 


211,0 سن 411 ح-‎ + 0: + 26 ١ 
: ما التغير المتوقع في قيمة الأس الهيدروجيني حول الآنود‎ 
تقل (2) تزداد (2) تظل ثابتت‎ 0( 


2 أي الأفكال البيانية يعتبر صحيح بالنسبة لعملية الحصول علي النحاس من سبيكة له مع الذهب والخارصين 
والحديد والفضة مع الأخذ في الأعتبا ر أن . 


(4) هي الزيادة في وزن الكاثود (8)هي النقص في وزن الأنود 


قتاجال ا ا ل 


ظ 2> أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة : 


0 كمية الكهربيز اللازمن لانتاج م 28من غاز النيتروجين بالتحليل الكهربي ضعف كميدن الكهرباء 
اللازمي لانتاج م 2من غاز الهيدروجين 


(©) كمين الكهربيي اللازمت لانتاج يم 32 من غاز الأكسجين بالتحليل الكهربي ضعف كمينّ الكهرباء 
اللازمي لانتاج 8 28من غاز النيتروجين 

2 كمية الكهربية اللازميّ لانتاج م 28 من غاز الأكسجين بالتحليل الكهربي ضعف كمينّ الكهرباء 
اللازمي لانتاج م 2 من غاز الهيدروجين 

© كميد الكهربية اللازمنّ لانتاج م 48من غاز الأكسجين بالتحليل الكهربي ضعف كمينَ الكهرباء 
اللازمي لانتاج بم 3 من غاز الهيدروجين 


(1-14 , 0-16 , 82-1) 
<5> الشكل التالي يعبرعن عملية التحبيل الكهربي محلول كلوريد النحاس . 


(أ) يتصاعد غازالكلور عند 4 حيث تحدث عملييّ أختزال لذرات الكلور 
(2ت) تترسب ذرات النحاس عند 18 حيث تحدث عمليتّ اختزال لذرات النحاس 
©) يتصاعد غاز الكلور عند 4 حيث تحدث عملي أكسدة لأيونات الكلور 
© ترسب ذرات التحاس عند 4 حيث تحدث عملييّ اختزال لايونات النحاس 
92> اقرأ المعلومات الآتية جيدا ثم اختر الصحيح . 
الفلز( 2 ) لا يفير ولا يتغير عند وضعه في محلول كبريتات الفلز (]3 ) , وعند غمس الفلز 2 ) في حمض 
الهيدروكلوريك المققف لا يتصاعد الهيدروجين , وعند قياس جهد الفلز 1 ) باستخدام قطب الهيدروجين 


القياس كان يعمل ككاثود , وعند غمس الفلز (1 ) في محلول كبريتات الفلز 7 ) يتغير لونها . للحصول 
علي الفلز ( ا ) من سبيكة له مع كل من 2 , ( باستخدام التحليل الكهربي , فإن 0 


600 يحدث اختزال لذرات لآ وأكسدة لذرات 7 
(©) يحدث أكسدة واختزال لذرات [ 
(©) يحدث أكسدة لذرات 7 ولا يحدث لها اختزال 


() يحدث أكسدة لذرات ]1 ولا يحدث لها اختزال 


من غفازكبريتيد الهيدروجين خلال الكتروليت الخلية فإنة : 


ناد كميات النحاس المترسن (ب) تتوقف الخليت عن العمل 
©) تترسب أيونات الذهب (د) لا توجد أجابج صحيحت 
<> في نهاية عملية التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم تمت إزالة المحلول الإلكتروليتي وأضيف إليه 
محلول كبريتات الحديد ( 11 ) 
أي الاختيارات الآتية صحيح : 
(0) ترتفع قيمت 11م للمحلول كثيرا 
(©) يتكون راسب أبيض مخضر 


©) يزداد تركيز أيونات الهيدروجين كثيرا ف المحلول 
(د) لا توجد إجابنّ صحيحتّ 
12> أولا : 


لانتاج تيار كهربي شدته 4 0.6 لمدة :7:1 120 في خلية الوقود يتطلب ذلك كتلة من الهيدروجين مقدارها 


ووهووووهوووو 


(© ع 0.065 (ي ع 0.045 © ع 0.088 (©ع 0.026 
ثانيا : 
أي الاختيارات الآتية صحيح عند طلاء ابريق من النحاس بطبقة من الفضة : 


جلفاذ 05 


0 


©) التحليل الكهربي لحمض الكبريتيك المخفف . (د) جميع ماسبق. 


<> في أخدي خلايا تنقية النحاس عند زمن ]1 تم أضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك ثم أمرار كمية وفرة 


(1) التحليل الكهربي لمحلول يوديد البوتاسيوم . (ب) التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم . 


الكيمياء الكهربية 


<> أي الاختيارات اللآتية يعبر تعبيرا صحيحا عن تفاعل الآنود أثناء عملية التحليل الكهربي لمحلول كبريتات 
النحاس ( 11 ) باستخدام أقطاب خاملة ( بلاتين ) : 


2 


<> أولا : كمية الكهرباء اللازمة لترسيبج 9 من الألومنيوم ( 27 - 41 ) بالتحليل الكهربي لمصهور كلوريد 


الألومنيوم 101 مخساوي 00000ظ22 

3560 © ا 22 (د) 5 0.5 

ثانيا : عند إمرار7 0.1 في خلية تعبيل كهربي لمصهور كلوريد الصوديوم , فإن كتلة الصوديوم ( - ه17 
73) الناتج عند الكاثود تساوي ش12 

(0 ع 23 )ع 23 (ج)ع 46 © ع 4.6 


<> أولا : أي العبارات الآتية صحيحة عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم المركز . 
(1) ترتفع قيمتّ 11م للمحلول الإلكتروليتي 2# نهايت عمليتّ التحليل الكهربي . 
(©) يتصاعد غازالكلور عند الآنود . 
(ج) يتصاعد الهيدروجين عند الكاثود . 
(5) جميع ماسبق. 
ثانيا : في ضوء فهمك للمتساسلة النشاط الكيميائي , أي العبارات الآتية صحيحة : 


(1) عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم ؛ يختزل الهيدروجين عند الكاثود لأن جهد أكسدة 
الصوديوم أكير من جهد أكسدة الماء 


(ب) عند التحليل الكهربي لمصهور يوديد البوتاسيوم ؛ تتصاعد أبخرة اليود عند الآنود » ويتصاعد 
الهيدروجين عند الكاثود . 


- يمكن الحصول علي الذهب من سبيكة له مع الفضنّ باستخدام خلينّ تحليلي كاثودها من الذهب 
الخالص مغموس 2# محلول نترات الفضىين 


(5) :ب صحيح 


ا ل ل الا اك الك ا ال الك ال الاك الف الف لالد الكل 


35 
ل تي ريم. .2 


4 عدد أنواع الروابط التساهمية في هذا الشكل - 2 


00 1 (© 2 3 4 
72> عدد انواع الروابط الكيميانية في هذا الشكل >0 - 0< 
100 )2 3 () 4 
2> الشكلين الصحيحان لازتبط ذرة الكربون برابطتين باي واثنين سيجها 000 
6-0 © ع0 
© <0- © ا 
4 توجد روابط تساهمية فقط في 21100 
() ملح الطعام 0 سيانات الالومنيوم 
(©) الاصباغ () ككلوريد الفضن 
4 ينم الحفاظ على جثت قدماء المصريين مئات السنين عن طريق 11ا20ظ 
(0) الزيوت () الكحول 
©) العقاقير (ك) جميع ماسبق 
42 الالوان الثابتة لألاف السنين توجد في 1100000 
(1) مسحوق أملاح البرمنجانات (9) مسحوق الكرومات 
(ج) الاصباغ النباتين (ك) الاصباغ المعمليت 
42 الايونات التي لها دور كبير في تعطيم نظرية القوى الحيوية او 
01700 © 017و © 0170 ( 01 


() ميكانيكيت /فوهلر 


(1) عدد الروابط التساهميت 


2 ارتباط الهيدروجين بالكربون 


0 كلوريد الامونيوم 


2 سيانات الامونيوم 


(0) مصدرها (2) بنيتها التركيبية 


<> يتكون الدهن في جسم الابل بفعل قوى ل 


((»> مركب يتسم بسهولة تغيره عند التسخين 525 


42 كان له الفضل الكبير في المواد الاصطناعية الجديدة التي تشبه المواد الطبيعية بتركيبها وصفاتها 


++" 9 الاق 87 99197 ! 9ن (190) .وججو و ووومو... 


(2) حيويت / فوهدر 


(©) ترتيب الذرات 


© نوع العناصر 


موموجهوهووهوو 


(5) جميع ماسبق 


(0) باير ©) برزيليوس ©) ماركنيومف (5) فوهلر 
<> اذا انعد مجموعتين أمين مع غازاول اكسيد الكربون ينتج مركب 0 
(أ) حامض ١‏ © قاعدي © معدني © عضوي 
(:» تم الحصول ملح اليوريا باستخدام فوهلر من 20 
0 أملاح نوويت (ي) أملاح معدنيس 2 أملاح عضويت © جميع ما سبق 
حضرن المنظفات الصناعية العضوية من أصل 2ط 
(0) نباتي () حيواني ©) ارضي () عضوي 
(7> قبل فوهلر كانت تعرف المادة العضوية على اساس 22 
(1) مصدرها (©) تركييها ©) خواصها () استخداماتها 


22> بعد تعضير اليوريا معمليا أصبحت العطور والمييدات الحشرية تعرف على أساس 111 


©) لونها (ك) جميع هاسيق 


ووو 


©) حيويت / برزيليوس (ك) كيميائيت / برزيليوس 

((؟>» عدد انواع الروابط الكيميائية في سيانات الامونيوم ...............عدد انواع الروابط الكيميانية في البولينا 
(0) أكبر ©) أقل ©) يساوى 

<> تختلف اليوريا عن سيانات الامونيوم في كل من عدا 2171 


مهوووهوو 


22> نسبة المركبات العضوية الى المركبات غير العضوية هي 5177 


0 0.5: 10 © 5105:1010 2 ج) 1:20 (3) جميع ماسيق 
«7>السلسة الكربونية اللتفرعة هي 1527111 
ات 
ل ١‏ ط[ ا [ ط! ط! ا 
اه وسح 
سد ر) سد 
[ 
11 ا 
1 ايه 
«>كل مما يأتي حلقة متجانسة ما عدا 0 
ا 6 م6 
2 |[ | 
#الس سير © 0-0-0 
- 
1 لك نام 
/٠١‏ 5-3 
1م 0-/ | 
9 ؟ بم كك 0-0-7 
اات)- نار 2 
النفثالين ..............في درجة حرارة الغرفة 
() صلب () سائل © غاز 
72 شمع البارافين وملح الطعام امثلة للمركبات 0 
() العضويت () المعدنيت ©) الصلبت (2) التي تذوب ف الماء 
<> السائل غير العضوي هو 2201 
(1)الأسيتون (©) السبيرتو ©) الماع (5) الجليسرين 
2:>المواد الالكتروليتية الموصلة للكهرباء 1ط 
() الاسيتون .2# الماء (2) الايثانول النقي 
©) الجليسرين ف الماء (ك) مصهور كلوريد الصوديوم 


(0» توجد مشابهة جزينية في كل من ماعدا 6 50700ظ2ظ 


000 © ,0,11 ©,11 ,0 
72> مركب درجة انصهاره 4800 500 

0 ,01050 © امماز ©) شمع البارافين (5) المجنتيت 
> مركب درجة انصهاره 22 810 000 شظ 

(0) الدهن (©) الشمع (ج) ملح الطعام (2) جميع ماسبق 
«:> درجة غليان 0" 78.5 هو 21111 

(0) الماء (9) كلوريد البوتاسيوم (ج) الايثانول () شمع البارافين 
تمثل صيغة اولية لاحد المركبات العضوية ش*شظظ1ظ 

49 227 011 081,0 ,1,0 ,0 
4 الصيغة الجزيئية لاحد المركبات العضوية 1*0 

 8,0-0-011,6© 60001 0‏ ©رمرلةه () لاشيء هما سيق 
4 الصيغة البنانية ل 0,11,0 هى ااسوساويا 1 

0 61,0001 ©,0071م0 ع 2 © 0-0-3 - مير 3 سو اس 
22« درجة الحرارة التي يوجد فيها ايثير ثنائى الميثيل في صورة صلبة 1 

1400 "-)9 138- 60 

2-9 1360 2-0 29.50 
22 الحالة الفيزيائية للكحول الايثيلى عند درجة حرارة 0" 110 21 

() صلب (9) سائدت ©) غازيت (2) جميع ماسبق 
99> في درجة حرارة 00 5 يكون الكحول الايثيلى وايثير ثنائى الميثيل لهها نفس..... ...... 

(1) أنواع الروابطه (2) ترتيب الذرات ©) الحالة الفيزيائية ١‏ (©2) لاشيءمماسبق 
(9 المذيب العضوي لفلز الصوديوم ال 00 

(0 الماء (©) الكحول الايثيلى ‏ (ج) الاثنين معا 


© الصيغة البنائية تظهر الكحول الايثيلى ال ا 


(0) مسطحاً (9) مجسماً ©) الاثنين معاً 
72> نموذج جزيني لجزيء من الايثير ثنائى المبثيل تمثل فى المعمل عن طريق .. 
(0) أنابيب كربوني () كرات بلاستيكيز 
©) مكعبات خزفيت (5) سيقان شمعية 
42 ألكان له " أيزومرتكون كتلته المولية ماودو ناا و 
00 30 ب) 44 © 58 726 
عدد المشابهات الجزيئية للمركب 011 ,11 ,) 0 
10 2 3 4 
4 عدد المشابهات الجزينية للمركب ,011,011,011 بطع اام 
(0) صفر © 1 2 300 
<> يمكن التمييزبين أيزومرين للصيغة بفلز جهد اختزاله مسي لوقت 
0 -2.7 (©) صفر © 13 (5) جميع ماسبق 
22> ترتبط ذرتي كربون متصلتين برابط سيجما فى احد المركبات العضوية بست ذرات > فمن المحتمل أن تكون 
الذرة > 325370700000000 ا 
(0) الاكسجين ©) النيتروجين 2) الهالوجين (2) جميع ماسبق ظ 
4 ظ 
4 الصيغة البنائية الأتية لاحد المركبات العضوية 2 -0 :]1 حيث أن ) تمثل الكربون وباقى الرموز 
افتراضيه لعناصر كيميانيه 
)١(‏ يحتمل أن تكون ذرتا ...............متماثلتين 
0 عجر 9 24,3 © مد () لأشيء عماسيق ١‏ 
(؟) يحتمل أن تكون ذرة )7 هى ل ل ااا 
(أ) الأكسجين << ©) الكبريت ©) الاثنين معا 6 #اتوجد اجانة ا 
(") عدد الروابط باي فى هذا المركب .................عدد الروابط سيجما 
() أكبر (©) أقل 2 يساوي 


(4) الصيغة الجزيئية للمركب السابق قد تكون ل 


041012 © 01,142 0( 

© له (5) جميع ماسبق 
(:» للكشف عن الكربون في ساق بلاستيكية بتسخينها مع اكسيد الفلز 1 في انبوبة احتراق ويمر نواتج 
التسخين على ملح الفلز .]7[ 
(1) يتم التعرف علي وجود الكربون في الساق البلاستيكية عن طريق 5307 

0 اكسيد الفلز ل (©) ملح الفدزة 

(ج) الاثنين معا (ه) لاشئ مما سبق 
(2) نواتج تسخين الساق البلاستيكية مع اكسيد الفلزد هي 211 

() عضويت ©) غير عضويت 

©) الاثنين معا (5) لا توجد اجابت 
(3) المادة المتبقية فى أنبوبة الاحتراق بعد اتمام التسخين 2ط 

(0) عضويت (©) معدنيت 7©) لاشئ منهما 
(4) يستخدم ماء الجير الرائق في التعرف على 201 

() المادة الناتجنّ من تسخين أكسيد الفلز مع كبريتات الفلز 

(©) مادة عضويت 

©) غاز غير عضوي (5) جميع ماسبق 
(5) الساق البلاستيكية في التجربة السابقة مادة آ5ظ”ظ 

(0) مؤكسدة< ©#)مختزلت (©) حفازة (3) جميع ماسبق 
(6) أكسيد الفارة 1 

(0 عامل مختزل #) عامل حفاز 3) عامل مؤكسد (5) لاشئ مماسبق 
7) بعد انتهاء التجربة يتغير لون أكسيد الفلز :1 ”2ط 

(0) من الابيض الى الازرق (©) من الازرق الى الابيض 

©) من الاسود الى الاحمر (3) من الاحمرالى الأسود 


ع بت ات عر 


(1) من الاسود الى الاحمر (2) من الابيض الى الأزرق 


©) من الازرق الى الابيض © من الاحمر الى الاسود 
كل مما يأتي من الهيدروكربونات ماعدا 5057778 
01,0 ©0119 © 0,110 2,11 
<> جميع المركبات الاتية مشبعة ماعدا مووي كووب و 
20 “2 © 0 
رلآن -0رق1 
© 0,110 ©5276 
«2© اللركب ,11 ب العو ا 
() مشبع () حلقي 
©) ألكين () عضوي 
«:> المركب العضوي الهيدروكربوني المشبع كتلته المولية 58جم/ مول 11-1 , 0-12 
(1) يحتوئ على ...رات كربون في الجزيء الواحد 
(30 ك4 5 6 
(2) له ..........-......-٠‏ ليزوميرات ظ 
20 39 ج44 5 ظ 
3( عدد الروابط سيجما بين ذرات الكربون ظ5ظ15 ْ 
30 (©4 12 © 16 | 
() عدد الروابط باي لهذا المركب ااا ااا ا 1 اا 
(0) صفر © 1 2 © 3 
(5) الألكاين الذي له نفس عدد ذرات هيدروجين هذا المركب يحتوى على .............ذرات كربون 
500 45 ©7 (2) لاشئ مماسيق 
مسييي 0ه ص ص ب ص ص يي ا م م مم م م م ب ا سن سن عن اس ب ع اس سم سه سن نس ل ل ا 


الشامل فى الكيمياء 


6) يعتبر هذا ا 
(6) يعتبر هذا المركب مد وو ا و واه 
6 و 0 


(1) بارافينات ©) أوليفين (©) أروماتى 
7) الصيغة الأولية له تحتوى على ذرات ...فيك روجين 

20 ©3 4 © 5 
ا مركب الحلقى يعتبر 58 057ش*ظ5 

(0) غير مشبع ١‏ ©) أروماتى (7©) أوليفين (3) لاشئ مماسبق 
<> ترتب تصاعديا حسب عدد الروابط باي 0 


(1) بنزين عطري - بروبايين - نفثالين- 
() هكساين - نفثالين - بنزين عطري. 
© ايثاين - ايثين - بنزين عطري. 


(3) بروباين - بنزين عطري - نفثالين. 


عدد الروابط باي في البنزين العطري ............ مجموع عدد الروابط باي في الايثيلين والايثاين 
(0) أكبر (©) أقل ©) يساوى 
((> عدد الراوابط باى فى مركب , ,11 ,0 ...علد الروابط باى فى ,21 ,0 
(0) أكبر (©) أقل ©) يساوى 
> مركب هيدروكربون يحتوي على 18 ذرة فهو ا 2500 
(0) أليفاتي (©) مشبع (0) غير مشبع ©) جميع ماسبق 


وجوه وو جوههووووون 


ل على 
(3)الصيغة العامة 0 7 © تتطبق 


©(3) © (222.3) 
0 (2 1) 
(4) المركب (2 ) يوجد في حا لك. أو ووو وو ووو ممقة 
© مسد (© سائدت ©) غازيت 
ش -. ٠‏ ذيه يوجد في صورة 1153570 
(5) يسمى المركب (1) بالأمييتون فهو 9+ اي 
56 (© سائدت ©) غازيت 
له بيس 0 1 1 الى 


(3) (2) فقط 


4 المركبات الخالية من الروابط باي 55ظ 


()خاملة كيميائياً نسبياً () مشبعت 
(ج) بارافينات © جميع ما سبق 
2> عدد متشكلات التي تعتوي على مجموعة ميثلين 15177 
100 2 39 40 
2> ثلاث مركبات ديكان والهكسان والهكس ديكان. 
1١)‏ )عدد الروابط باي في الديكان والهوكسان .............عدد الروابط في الهمكس ديكان. 
() أكبر ©) اقل ©) يساوى 
(؟)عدد الروابط سيجما في الهوكس ديكان .............عدد الروابط سيجما في كل من الديكان والهوكسان 
(0) أكبر (©) اقل (ج) يساوى 
(5) تنتمى المركبات الثلاثة الى 00ظ1 
(أ) الكان حلقي << 2) بارافينات ©) الكين حلقي () جميع ماسبق 
42 زيوت التشحيم وزيت الديزل وشمع البارافينات مركبات 111 
(1) مشبعت (©)ذات سلالن كربونين قصيرة 
©) غير مشبعت © جميع ماسبق 
تنطبق الصيغة العامة ر, ,11 ,© على 520 
(0)النفثالين (©) زيت التشحيم ©) الاسيتون () لاهن مماسيق 


ك4 عدد ذرات الهيدروجين في جزئ غاز البوتاجاز +.............علد ذرات جزئ النفثالين 
() أكبر (©) أقل (©) يساوى 
48 النائج عن نزع ذرة هيدروجين من الكيروسين يشبه 2ط 
0ر0 5795 
©0181 276 
(2) تنطبق الصيغة 1-11 على +الوحمطلاه الا لدوب 
0 11-,0,8 ,011,01 
© 0,110 (10-,11 0 
(3) الصيغة 116 نمثل صيغة لمركب 520100 
()حلقى ©) هيدروكربون 
©) جميع روابطه سيجما (د) غير مشبع 
> عستي وسممتقمو 
(1) الصيغة العامة 8 نمثل مركبات اسع و 
(0) مشبع (9) غير مشبع ©) الاثنين معا 
(2) المر, كب الموجود في الطبيعة مثال للصيغه العامة ا يتم 
00 4 ب)8 ©) الاثنين معا 
(3) يرمز للصيغة العامة .2 بالرمز 10اا ا ااا ااال 
00م © 82 © ,1111 (3) لاله ومفاسيق ْ 
(4)عندما ترتبط 8 بذرة هالوجين تكون الصيغة العامة 10 ٠‏ 
0 عترم © يكلم © عند 4 ْ 
(5) من الممكن وجود مركبات للصيغة ................ي شكل حلقي 
46 )8 ©) الاثنين معاً 
مده بيس حا اا اام 


الشامل فى الكيمياء 


42 عدد ذرات الهيدروجين في جزئ غاز البوتاجاز *..............علد ذرات جزئ النفثالين 


() أكبر (©) أقل (©) يساوى 
01 الناتج عن نزع ذرة هيدروجين من الكيروسين يشبه 1ك 
00 ,11ر0 555 
,011 2270 
(2) تنطبق الصيغة 10-11 على لظ 
0 8-,06,8 018101 
© 0 11ر0 11 ,0,181 
(3) الصيغة 106 نمثل صيغة لمركب ما امع ع ا 
() حلقى (9) هيدروكربون 
(ج) جميع روابطه سيجما (د) غير مشبع 
2> عد سنتي وممتقمو 
(1) الصيغة العامة 8 نمثل مركبات *ش51ظ 
(0) مشبع (©) غير مشبع ©) الاثنين معا 
(2) ا مركب الموجود في الطبيعة مثال للصيغه العامة 221 
0 4 8 (ج) الاثنين معا 
(3) يرمز للصيغة العامة 2 بالرمز 0 
0م © 12 © ,1111 (3) #اضوء معاسيق ْ 
(4)عندما ترتبط 8 بذرة هالوجين تكون الصيغة العامة -ز:_1):1:::ههتة1|ع1 ا 0 0 
0 ايم 545 نم 2660 
(5) من الممكن وجود مركبات للصيغة ٠...............في‏ شكل حلقي. 
و46 )8 (ج) الاثنين معاً 
اك 1كطض2ظ 


الى الزرفاء ولكن تعكر ماء الجبر فتكون المادة العضوية ع 0 2 
(0) الصوف 01 
2 ,0 ور11ررن) () البلاستيك 


72> في تجربة الكشف عن الكربون والهيدروجين في المادة العضوية لوحظ عدم تغير لون كبريتات النحاس البيضاء 


> في الكشف عن الكربون والهيدروجين في مركب كيميائى لوحظ عدم تعكر ماء الجير الرائق مع تغير لون 
كبريتات النحاس البيضاء الى زرقاء فيحتمل أن يكون المركب الكيميائى الموجود مع اكسيد نحاس أثناء التسخين 


هنون مهجوهووووووووووووون 


(0) قش الأرز ١‏ ©) السكر ©) ملح متهدرت (ك) لاشيء مماسبق 
(ر» عند الكشف عن الكربون والهيدروجين في المركب العضوي يستخدم في التجربة ش*شظ1 

(أ) أكسيد فدز ©) ملح ©) قلوي () جميع ماسبق 
22 أقصر سلسلة كربونية لتشكلات , ,11 ,© تحتوى ............رات كريون 

300 ب 4 © 5 6 
72> عدد التشكلات لهيدروكربون مفتوح السلسة مشبع كتلته المولية ‏ 86 جم / مول التي لا تحتوي على 
مجموعة ميثيلين 5*6 

0-12 ,181-1 

10 © 2 © 3 (3)لا توجد اجاب صحيحت 
(7> الصيغة البنانية الخطأ في الآتي سس ”ا يي 

(0 ,011,001 © قل0ح0- _1 ,0011 1 (0) 0 - 350 5 
«(:» المركب العضوي المشبع يكون ا 

() هيدروكربون يحتوي على 17 ذرة 

5 هيدروكربون كتلته المولين 58 جم /مول 

(ج) جميع الروابط بين ذرات الكربون تساهميج مفردة 

() جميع مااسبق 

ب ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 11 1 6 2255206 


المركب العضوي المشبع يتصف بأن 
()النسبه المنويه العدديه للهيدروجين أكبر من النسبه المثويه العدديه للكربون 
(ب) دهنى 


) النسبت الكتليه للكربون فيه دائما أكبر من النسبه الكتليه للهيدروجين فيه 


© جميع ما سبق 
(72> المركب العضوي الذي يحتوي الجزىء منه على29 ذرة قد يكون ل 
(أ) مشبع (©) سائل 
(©) روابطه تساهميه أحاديه (د) جميع ماسبق 
72> المركب العضوي الذي يكون فيه عدد الذرات الكربون 
- نصف عدد ذرات الهيدروجين.. 1هو مركب 0*ظظ0 
(أ) مفتوح السلست الكربونيت (©) من البارفينات 
©) الاثنين معا (5) لاشيء مماسبق 
(:» المركب العضوي الهيدروكربون الذي تكون فيه النسبة المنوية العددية لذرات الكربون في الجزيء منه 
تاوق 2510 يكف ...ل 
(0) حلقي مشبع 
() الكين غير مشبع 
(©) عدد ذرات الكريون نصف عدد ذرات الهيدروجين 
(ك) لا توجد اجابه 
الألكان الذي تركيبه البنائى يحتوي على 5 مجموعات ميثيلين يسمى 200 
(1) البنتان () الهكسان ©) الهبتان () الأوكتان 
4 المركب العضوي الذي صيغته الجزيئية ,11,01 ,0 يكون اسم الايوباك لاحد متشكلاته ولا يحتوى على 
مجموعة ميثيل 50*ظ/ 
(0) 1,1- ثنائى كلوروبروبان () 2,1 - ثنائى كلورو بروبان 
© 3,1- ثنائى كلورو بروبان () 2,2- ثنائى كلورو بروبان 
حيسي ا موي يي يي يي يي ا ا ا و ا ع ا ا ا ا 


2 المركب الاتي ,(,0)071اسمه بنظام الأيوباك 500 


(1) بنتان عادى (2) بنتان متفرع 
-١.١ )(‏ ثنائى ميثيل بروبان (3) 2,2- ثنائى ميثيل بروبان 


2 اسم الايوباك للمر هكب ,001 ,(,021) ,(/011)© 
(1) ثلاث كلورو-ثنائى ميثيل بنتان 
)5,5,5 ثلاث كلورو-2,2 -ثنائى ميثيل بنتان 
©)1,1,1ثلافى كلورو -4,4 ثنائى ميثيل بنتان 
© جميع ما سبق 
22 يسمى ا مركب ,21 ) © ,(,011) 0 11 0طبقا للايوباك ا 
(1) رباعي ايثيل ميثيل هكسان 
() 3,3- ثنائى ايثيل -4,4 ثنائى ميثيل هكسان 
©) 3,3- ثنائى ميثيل -4-ايثيل -4-ايثيل هكسان 
(ك) 3-ايثيل - '؟-ايثيل -4-ميثيل-4-ميثيل هكسان 
22> يسمى ا مركب , :1187101 طبقا للاتعاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 0 


5 1-برومو-1-كلورو-2,2,2- ثلاثى فلورو ايثان. 


| 2 2-برومو-2-ككلورو-,1,1 ,1-ثلاثى فلورو ايثان. 


ظ 0 1,1,1-ثلاثى فلورو-2-برمو-2-ككلورو ايثان. 


(5) جميع ماسبق. 
اسم ا مركب ,011 (,0)011 ,لر210()017,ر©) 021 ,011 ,0281© بنظام الايوباك 5 

(0) 3-ايثيل-6,6-ثنائى ميثيل هبتان () 2,2-ثنائى ميثيل نونان 

! 7©) 5-ايثيل-2,2-ثنائى ميثيل هبتان (د) لا توجد اجاب صحيحت 

1 420 ال مركب 53 -6 - 2ن يسمى بنظام الايوياك .............. 

كك 

(1) 2- بروبيل بروبان ©) 4- ميثيل بنتان 
(ج) هكسان (د) "-ميثيل بنتان 


(7 المركب ,11 ,0 - 01187 - ر, (,0181)) - ,017 يسمى بنظام الايوباك .... 


(1) ايثيل برومو ديكان 5 برومو عديد الميثلين بيوتان 
©) 3- برومو هكس ديكان () لا توجد اجابه صحيحه 
«0» 2 برومو 5,5 ثنائى كلورو هكسان تسمية 5171 
(1) شائعه (©) أيوباك ©) خاطئة () علميت 
(» رباعي ايثيل كربون تسمية غير دوليه للمركب الذي صيغته 8 70ظ5 
,011 - ,011 
011,00 - ,011 -,011 - ,011 - ,011 5 11ر11 - 0 -,011 -,011 
011,011 
2018 
© ,081 - : - ,0,11 0 )083 - )0 
2127 
<> اسم الأيوباك لرباعي ميثيل ميثان ش51 
(أ) 2-ميثيل-2-ميثيل بروبان (9) 2,2- ثنائى ميثيل ايثان 
©2,2 - ثنائى ميثيل بروبان (د) لا توجد اجابت صحيت 
2> '-كلورو2_ميثيل 5 برومو هكسان تسميته أيوباك 55ظ 
(أ) صحيحت ومكتوب بالخطأ (ب) خطأ ومكتوبج صحيحت 
©) صحيحت ومكتوبت بترتيب صحيح (5) لاشيء مماسبق ٠‏ 
<> اسم الايوباك 021010710 - ,(,017,)017 57 
(أ) كلورو-نيترو ثمانى ميثيلين الميثيل © 1-كلورو1-نيترو-ديكان ْ 
ل ©)-كلورو-10 نيترو ديكان () نيترو كلوريد الديكيل ْ 
> يحضر أبسط مركب عضوي على الاطلاق عن طريق وااو ااا و 
7 ©0) الانحلال الحراري ملح عضوي () التقطير التجزيئي ملح معدني ظ 
7 ©التقطير الجاف ملح عضوي (2) التقطير البسيط لملح عضوي 
ش بيني ون 0 000000000[رب02052 الشتامل فى الكيصياء تررنز سوس ّ 


١ 


"| 


الكيمياء العضوية 


4 عند تحضير الميثان فى المختبرثم تسخين 180 جم من ايثانوات الصوديوم لامانية مع 80جم من الصودا الكاوية 
و12 1جم من اكسيد الكالسيوم110-23 ,0-12,0-16,11-1). 


(1) بعد انتهاء التفاعل تصبح كتلة اكسيد الكالسيوم ...120000600000 جم 

(0 أكبر (©) أقل (©) تساوى 
)2( عدد المواد العضوية الموجوده في التفاعل السابق بعد انتهاء التحضير 570 

200 (©) 3 4 50 
(3) الروابط في ملحي هذا التفاعل 0001111 

() أيونيت (9) تساهميت (ج) تناسقيه (5) هيدروجينيت 
الغازالناتج من تحلل المواد العضوية في قاع ال مستنقعات يستخدم ا 


() كوقود فى المناطق الباردة 
(ب) كوقود 2 المناطق الحارة 
©) كوقود فى المنازل فى كلا المناطق الباردة والحارة 


() يكون الغاز الطبيعي بنسبتّ 4096 


> درجة غليان البنتان 00 36.1 فان درجة غليان البيوتان ا 
1-00 © 36.1 © 40 1000 
( الكيروسين يتكون من ...رات الكريون 
40 © و © 20 () جميع ما سبق 
2 تزداد درجة غليان الألكان بزيادة كل من عدا 8 ش25 
(1) عدد الروابط سيجما (ب) عدد ذرات الكربون 
©) الكتلت الجزيئيت (5) نشاطه الكيميائى 
يحمى السائل ......... الفلز الذى جهد اختزاله 2.717 من التأكل ْ 
(0) الكحول الايثيلى (©) الجازولين آْ 
©) الأسيتون (5) جميع ماسبق ْ 
(» عدد الروابط سيجما فى الهمكس ديكان ,11 ,,0 و ا ١‏ 
00 16 (© 34 49 500 : 


4 عدد الروابط سيجما بين الكربون والهيدروجين فى شمع البارافين ............عددها فى الكيروسين. 


(0)أكبر ©) أقل (ج) تساوى 
4 يحتوي على عنصر الكربون والهيدروجين فقط 200111011 

(0) الجليسرين 2 2) الشحم (7©)ايثير ثنائي الميثيل <١‏ (3) حمض الخليك 
4 أحد البارافينات يتميز بالاتي عدا ا 

() يطفو على سطح الماء (2©) يمتزج بالايثير 

2©) يمتزج بالماء () خامل نسبيا عند هلجنته 
4 تتفق الالكانات الثقيلة مع الالكانات الخفيفة فى كل مما يأتي ماعدا: 20007 

(1) تكون سلسلتّ متجانست (©) لهما نفس نواتج الاحتراق 

©) لهما نفس الخواص الفيزيائيت (2) لهما نفس الصيغيّ العام 


الكانات 4,8. إذا كانت الكتلة المولية للألكان 14 االاخر44/77101(8) 
11-1 , 0212 
)01( عند خلطهما في اسطوانة واحدة وكانت النسبة بينهما 1:1 فتكون درجة حرارة الجوالمحتمله لذلك 


ههه هون جوجوهووهووون 


0 45 © 5 25 (5) جميع ماسبق 
(2) الصيغة العامة ل 4 ٠-..---------.---...الصيغه‏ العامه ل 13 
(1) نفس (©) مختلفت (2) لاشىء مما سبق 
(3) عدد متشكلات الألكان 7 .............عدد متشكلات الألكان 24 ظ 
() أكبر (©) أقل (©) تساوى 
(4) الألكان الذي يحضر بالتقطير الجاف ل 000112 ,11 ,0 حا و 1 2 
1 00 هم © :1 ©) الاثنين معا 
ْ (5) كمية نواتج احتراق الألكان 2 ...................كمية نواتج احتراق الألكان 7 
١‏ () تختلف كليا ©) تتمائل كليا ©) تختلف نسبيا 
1 (6) يشتق من الألكان ...ماد مخدرة آمنة 
7 ©م © © الاثنين معا © لاتوجداجابة متهم ...| 
ْ يددكية 10 يح ص 2 2 ا 2 2 2 2 


(7) أحدهما ينتج من تكسير الأوكتان 


40 © 8 ©) الاثنين معا 
(8) عدد خطوات تفاعل الاستبدال فى الألكان 2 ...........عدد الخطوات في الألكان 78 
() أكبر ©) أقل ©) تساوى 
<> الحصول على بخارالماء من الميثان عن طريق 16 
(1) أكسدة الميثان (9) احتراق الميثان 
©) انتاج, 00 من الميثان () جميع ماسبق 
<> بخارماء + فازغير عضوي +- غازغير عضوى + غازعضوى 
(1) شرط حدوث التفاعل السابق 10011 
() وجود عامل حفاز (©) وجود حرارة 
(©) وجود الضغط © جميع ما سبق 
(2) التفاعل السابق 2ط 


(آ) طارد فلجنرارة (ب) ماص للحرارة ©) لا يحدث تغير حراري 


(3) بسبب هذا التفاعل من الممكن استخدام الغازالعضوى كك 
(أ) كبونيمرات (ب) كعامل حفاز ١‏ (ج) كوقود (5) كمذيب 
(4) فى المعادله اللفظيه السابقه النسبة بين عدد مولات الغازات غير العضويه الى عدد مولات الغاز 
العضوي 0 
1:10 © 2:1 © 1:3 ( 1:5 
(5) الفرد الخامس لسلسلة هذا الغاز العضوي يزيد بعدد ................من مجموعات الميثيلين عن الفرد الثاني. 
0 1 © 2 © 3 4 
09> عدد خطوات تفاعل الاستبدال فى تفاعل مول من الكلور مع الميثان .........عدد الخطوات فى تفاعل مول من 
الكلور مع الايثان. 
(0) اكبر (©) أقل (ج) تساوى 


الحصول على 0001 من ,17) يلزم تقاعل ..........................مول مي 0غ 


من الميثان في وجود 210111 
(0) 4-1 عوامل مؤكسدة (9) 1-4 عوامل حفازة 
© 1-4-1717 () 4-1-400 
2 عدد خطوات تفاعل الهلجنه فى جزىء الالكان يتوقف على 0 
(1) نسب الألكان (©) نسب الهالوجينات 
©)الاثنين معا (ف) لاشيء مما سبق 
المركب الناتج من تفاعل ” مول من الكلورمع مول من ثاني أفراد الألكانات يستخدم فى ا 
(آ) التخدير () أجهزة التكييف <١‏ ©) التنظيف الجاف () جميع ماسبق 
المخدرالآمن يحتوى على عدد -...............-.......أفواع من الهالوجينات. 
200 (© 3 4 ( 5 
نحصل على أحد مركبات الفريونات عن طريق ا 
(0) فلورة الميثان (2) هلجن لميثان ©) تفاعل الاحلال (2) جميع ماسبق 
مركبات عضوية سهلة الاسالة 211111 
6 الهيدروكربونات قصيرة السلسلت 5 مشتقات الهيدروكريونات 
©) مشتقات هالوجينيه للألكانات (2) أملاح الألكانات 
التأكل فى غاز, 0 بسبب تفاعلة مع 152535070 
0180 © ,01ر01 © ,6,11 0,181,011 
4 الحصول على الكين من الكان يتم عن طريق 01ظ2ظ 
(1) الهدرجت (©) الهلجنت 
(©) التكسير الحراري الحفزي () التقطير الجاف 
---- 2 خا مم م م م ل ل ل ل ل سنأ 


ا 
42 منتجات بترونية ثقيئة .كك > غازمشيع 00 + غازغير مشبع (1) 
(1) 0,8,4 تمثل 376ششظ2ظ2 
(1) نواتج ثانوية (ب) 1417.5 وحرارة وتبريد 
:)© 5000- (30024111.5 مركب لعنصر انتقالي ©)7! يجز ذض17177-تبريد 
(2) احد المنتجات البترولية الثقيلة 2ط 
030 © ,6,11 
© ,0 ص11 ,© 01,0 
(3) الغازين الناتح يتفقا فى شظ5ظ5 
(3)عدد ذرات الهيدروجين (7) عدد روابط سيجما 
(2) عدد ذرات الكربون (5) جميع مناسيق 
(4) يستخدم كوقود للسيارات الغاز 0 
0 45 (©) جميع ماسبق 
(5) يدخل في صناعة البوليمرات الغاز 2520000000 
را © 7 ©) جميع ماسبق 
«(» يتفاعل الكلور مع الميثان على 4 خطوات فى وجود 717آلإتمام التفاعل السابق يلزم ا 


(1) 4 مول من الكلور مع 4 مول من الميثان 
5 مول من الكلور مع مول من الميثان 
(ج) مول من الكلور مع4 مول من الميثان 


() 4 مول من الكلور مع مول من الميثان 


«1» تفاعل الايثان مع الكلور يتم على .............. خطوات ويحتاج الى ............مول من الكلور وينتج : 
عدد ...مول من 1101 : 

ا (4-4-40 9) 5-5-5 © 6-6-6 (5) لاشيء مماسيق : 
لب ل ات م ا ا اك ا ا ا ا ا أ ا أ ا أ ا 12 أل ا ا اا ا إل الك لك كا الك الك الك الك الك كم م حت حم تدر يلما 


الشامل في الكيمياء 


<> ج +ب+أ ى رامسجق02 


(1) اذا كانت 7 تساوى 5 فان عدد المولات الكلى بعد انتهاء هذا التفاعل يساوى 22 
200 © 4 © 6 © 8 
(2) عند تعرض ورقة عباد الشمس الزرقاء المبللة بالماء لنواتج التفاعل السابق ا 
(0) لا تتائر (©) يتغير لونها الى الاحمر(ج) الاثنين معا 
(3) أ,ب,ج قد يكونوا 256ط2ظ5 
(0 ,021 - 1101 - رق ,011 - 48701 -ر81 4 
© ,001 - الله - أنه ,011,01 - 21101 - آنه 
<> يدخل في صناعة كاوتشات السيارات 000ظ 
() عنصر مجزا (9) عنصر لا فلزي 
() ناتج انحلال الميثان حراريا (د) جميع ماسبق 
(7» تسخين الكان مشبع عند 0" 1000 فى الهواء ينتج 17 
(1) الكربون المجزأ (©) الميدروجين 
2©) الاثنين معا (3) ثاني أكسيد الكربون 
72> تفاعل الميثان مع بخارالماء فى 0" 725 وعامل حفاز. 
(1) ينتج غاز 2211 
(أ) عضوى (©) غير عضوى 
(2) الغازالناتج ك1 
(1) غازواحد (9) خليط من غازين (ج)الاثنين معا 
(3) الغازالناتج 50ظظظ5إ( 
(أ) مادة مؤكسدة #) مادة مختزلت ©) وقود يشتعل () (بج) 


رين ا الشامل في الكيمياء 


الشامل فى 


الكيمياء 


1 
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1 
1 
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1 
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1 
1 
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١ 
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سي جص ع ع ع سر ع ب مد 


5 


(ر» أكتب تسميد 


المركبات العضويت !| 


تين 


حسب نظام الأيوياك : 


4 حدد السلسلمُ الكريونيين 


الأكثر طولاً بخ كل من : 


ندر 


لناكت على 


لمهم 1 3 ب 8 مه 
1 1 2 + 
ع دن بيه 1 
با سبق ١‏ 7 جه نم 
ب هبه تمجه عليه 
عنم م 5 
١‏ 2 
2 م 
9 8 0 5 
د 1 ريه مه 
دنج اميم 1 ١‏ 
5 0 © رم دنم 
آم م ايه 0 
جه 3 وستسيكديم 
نيه ا اى 
هه 
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011 -, 1ر0 
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011-31 


011 


© ,01 0ر01 © 
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000 


00 
11 - 0 
11 


0 
1# ١ 6 
0 


و51,0-011 


© 
و11 ان لزن سبز0 سم 011 
ص5 
| 
0 
17 
6 لصنت بم السوائر» 
6 
ك0 
ار 
سمه ولا دع 
قف ٠‏ 4 انافنا 
0301 
,1101© 
20 
اك بك يه 
62 الس © سي سنا را 
7 ,13 1-021 
6 
ل 
:2 
0 
-011 يرن 
ا 
9 دين 


أ 
011-0010011 


,61 حرلته سين ربنون 
0017 ف 


0121 


,618 
ولآن حر 11 دن - لزن لزان 


011 11ت 


69 ,(011)011 ,01 (,021)021 ,رن 


52: 0 

1 ا 

69 11س 1آن سر ]0 س 0 سر 01 
011 


3 


لين حرا[ رم يرن 
011 ج011 ج011 


269 1ن - 011 سرلا لزن سر لزن 


3 لي 
طم 
6 ولي © - 11 
518 
0 
| 
6 08107 حت ورج عت وولح وي 
0 
011 
0 0 
0 011 سن : كر 
1 1 
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8 0 سس # 1ر0 
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09 الاك عم ا بحاو 
رللن 8 كر 
اد اللا تساك تاد عات 


011 ب 1ن 
9 بر رن 011 سح 01# 


ٍ 
011 روزن 


0 ا 
221 تا ار 0 
عد ,80 
1ن 
1 8 1 ير 
١ 11 ! [|‏ 
.> جه درس 
01-8 2م 


ْ 
029 إحد امس ابت إصرع 2029 د 
1 8 رن م8 1ن 


01 
١‏ 
© ,011 1ز0 01 - إززن جنع © عه عد يدنك 
0 ف 
614 011 
8 شضاصع 8ه نن 
0 5 1 1 1 ا 
9 ريره سن سريزن 011 ا 2 0 ا كن 
8 8 8 8 8 ع 
تر 8 8 يو 
5 سر فك 5 
7 4 
7-3 :53 
1 بول 


جه ,07 مشاميين 


© ,01 - تله - ززن - تان رازن 
م013 011 يان 


01 1 11 +8 8 لط 
707 - آ' 
0-5 0 11 سد سد ب سان سساح سب إل 
ا 
َ 11 02 25 
س 
9 0 011-011 للم ,011 سد ر1آ0 -- لزن -ر[ن 
,611 218 


© ين 01-1 1ر6 7 0 5101 
١ |‏ 
3 3 3 621 3 
9 9 57 517 


2 
وعد سباق 
21 

- ا 5 

0 5 0 671 0 10 
8 | داك 5 1 

531 52 

8 جه 1 اده 
© و ل[ نمو 6 0 ان 

5 1 5 لون 18 


هدقاعت ع جات لل لا لا ل لا ل ا ل ل ا ا ا اا 222222222222222 1 ا ا رن ل ا ا ا اب اب ا ا 00 نا 


الشامل في الكيمياء 


,001 (,017) © 01301 ع لزن 


باكر 1/00 1 
ات سر © بين سحن مير 
3 011 5 
,(011)) ولم11ن)» 
ا وه 
ٍ 4 أكتب الصيغنّ البنائين للمركبات العضوينّ الآتين : 
7 (0 الكحول الإيثيلي 0) إيثرثنائي الميثيل 
(5) 2- بروموبروبان. (8) 121- ثنائي بروموايثان 


(©) 2,2:1:1- رباعي فلوروإيثان . 
9 2- برومو-2- كلورو-1:1:1- ثلاثي فلوروإيثان 
0) 6,3- ثنائي ميثيل أوكتان . 
(4) 2- برومو-1- كلورو -3- ميثيل هكسان . 
(3) 2- برومو-2- فلورو-4- إيثيل هبتان . 
0 5- يودو-5,3- ثنائي ميثيل -3- نيترواوكتان . 
0١(‏ 1,1 ثنائي كلورو -3- إيثيل هكسان . 
05 فصورى تووينين بسو 
9) 1:1:1- ثلاثي كلورو بيوتان . 
09) 4- إيثيل -2- ميثيل هبتان . 


32 ثلاثي برومو -4.4- ثنائي إيثيل -5,3- ثنائي ميثيل هبتان . 


ا ا ا ال م 


09 22- ثنائي ميثيل بنتان . 


الشامل في الكيمياء 1 


5 2 
0 4- برومو-3:3- ثنائي ميثيل هكسان . 
(9) 2- برومو-3- كلورو بيوتان. 
2 ثنائي برومو-3- ميثيل بنتان . 
(5) 2- برومو-4:4- ثنائي كلورو-2- يودوهبتان . 
(33:220- رياهي شيعيل ميؤقاة:. 
© 11:1- ثلاثي كلورو -7- يودو - 4:4- ثنائي ميثيل هبتان . 
0 9:9:4:4- رباعي كلورو-2:2- ثنائي يودو ديكان . 
09 3- كلورو-2.3- ثنائي ميثيل بنتان. 
2- كلور -5- نيترو -4- بروبيل هبتان . 
© 3-إيثيل -2- ميثيل بنتان. 
9 33- كنائي إيثيل بنتان . 
(9) 2- فلورو-2- ميثيل بروبان. 
4- برومو 4- بروبيل أوكتان . 
50 33- ثنائي برومو-4- كذورو-1- يودوبنتان. 
© 1:3:5- ثلاثي برومو-1- كلورو-5- فلوروينتان . 
9 1:1:1- ثلاثي فلورو-3- نيتروبنتان . 
692 3- برومو-1:121- ثلاثي فلوروبروبان . 
9 2- برومو-2- فلورو-3- يودو-3- نيتروبنتان. 
6- إيثيل -3- ميثيل -4- بروبيل أوكتان . 
3 5:4:3:2- رباعي ميثيل هكسان . 
9 2- ميثيل هكسان . 
9 2:1- ثنائي هيدروكسي إيثان. 


1 
ل 
ل 
ل 
ل[ 
ل 
١‏ 
1 
: © رباعي فلوروميثان . 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
١‏ 


5 


١‏ 69 بروميد البروبيل. 


١ 
. الكان به خمست ذرات كريون ولايحتوي مجموعت ميثيلين‎ 69 


1 ( ألكان به6 ذرات كربون و4 مجموعت ميثيل . 


4 أكتب الصيغ البنائينّ للمركبات العضويت الآتين مع بيان الخطأ 4 هذه التسميت: ثم اعد كتابنّ الاسم 
الصضحيح حسب نظام الأيوباك : 


١‏ (0 3- برومو بروبان. () 2- إيثيل بنتان. 


0077 1:11- ثلاثي فلورو 2- كلورو-2- برومو إيثان . 
٠‏ () 5-إيثيل -72- ثنائي ميثيل أوكتان . 00 1- كلورو -4- بروموبيوتان. 


407) 3- ميثيل -4- برومو بنتان. (5) 1- برومو-1- كلورو-2:2:2- ثلاثي فاسورو إيثان . 


00 2-إيثيل -3- بروبيل بيوتان. ((0 2- كلورو-4- فلورو-3- برومو بنتان. 
1 9 2- برومو-5- ميثيل بنتان . 5 4:1- ثنائي برومو-4- كلورو بيوتان . 


02 ارسم الصيغ البنائينّ المحتملي لكل من الصيغ الجزيئيي الآتينّ ثم سمها حسب نظام الأيوباك : 
0 2ق 00 ْئ 31ؤ 29 36 ك0 لفقت 
© 01ر0 © ,01,01 0 01ر0 0 ,1,01 © 
0 0 ) 0 00 


2 ههه خف خهة 6 وله به جه يك وود جه بو لحن لكو جد كك ا جد 


72> أوليفين كتلته المولية 56 جم / مول ( 11-1 , 12- 2) 


(1) عدد ذرات الكربون فيه ٠..-------.........علد‏ ذرات الكربون لأوليفين اخر يحتوي على ١‏ ذرات هيدروجين 

(أ) أكبر (ب) أقل (ج) يساوى 
(2) عدد متشكلات هذا الأوليفين 2ط 

200 32 ج)4 500 
(3) عدد الروابط سيجما في هذا الأوليفين 01211111 

1060 (©11 12 130 
4 الكين يسمى 4 بنتين الخطأ العلمي لتسمية هذا المركب 1ض 

(1) مكان الرابطت المزدوجت (ب) رقم الرابطت المزدوجت 

(ج) احتوائه على رابطتّ فرديت © احنوائه على خمس ذرات كربون 
2)> اللركب ,01 011 011 - 011 - (,011)يسمى بنظام الأيوباك 7 شظ*5' 

0 ثنائى كلورو- ثنائى ميثيل بروبين 


(7) 1.1-ثنائى كلورو-3.3- ثنائى ميثيل بروبين ظ 

7©) 1.1-شنائى كلورو-3-ميثيل -1-بيوتين 
(44)5-شنائى كلورو-2-ميثيل-3-بيوتين ظ 
2 الركب 2ايثيل 1-بنتين صيفته البنائية م ظ 
ظ 


ْ 2740 
ْ © ,011 - مدل 11 ,0)0 - ,1ر0 ظ 
' © ,011 - ,013 - (6,11 )مح يرن (3) (بج) صحيحت ظ 
١‏ ا اميس الي ص ص حي حي ص اصع ابي اح اصع ص صم عم ام مم مر بر بير بر بر م بر صر بر مم مم بم بم عم مر مر صر صر سر ب سي ل ل سس لاك 


(» المركب (,0)011 - 0 ,(,011))يسمى 


() رباعي ميثيل ايثيلين (©) أوليفين متفرع 
©) 3,2-ثنائى ميثيل -2-بيوتين (2) جميع ماسبق 
> الايثيلن هو 2011 


(1) أبسط المركبات العضويت على الاطلاق 
(ب) أبسط الهيدروكربونات الاليفاتيت المشبعت 
(ج) أبسط المركبات الميدروكربونات غير المشبعت 
(د) أبسط الاوليفينات 

2)» قبمه مسد ص عد مذيب عضوي 


حيث 4 مركب عضوي و8 مركب غبرعضوى. 


(١)المركب‏ 4 هو 559( 
() غاز عضوى مشبع (ب) غاز عضوي غير مشبع 
(ج) بيكبريتات الكيل (5) لاشيء مماسبق 
(2) نوع الروابط الكيميائيه للمركب 8 ....... ....................نوع الروابط الكيميائيه للمركب 4 . 
(3) عند تسخين ال مركب 4 حتى 0" 200 ينتج 5 
(آ) غازعضوي غير مشبع (ب) حمض معدني 
(ج) أبسط الكين () جميع ماسبق 
(4) عند اذابة ا مركب 4 فى مذيب قطبي عند درجة حرارة 0" 110 يعتبرذلك........ويتكون 5ط 
(أ) تحلل حراري /غاز عضوي (©) تحلل مائي / غاز عضوي ١‏ 
©) تحلل حراري / مذيب عضوي (6) خسن نانك /علايت مشو ظ 
(5) الحصول على المذيب العضوي السابق من المركب 4 يعتبر تفاعل اسمسكه 40 حهج ”5 ددا 
(1) تفاعل انعكاسي للتفاعل السابق (©) تفاعل تام بسبب تكون راسب ' 
(ج) تفاعل تام بسبب تغير ظروف التفاعل () لاشيء مماسبق ظ 


الشامل في الكيمياء 3 


600 181 () ررم 50ر11 


© ,8,50 801 
2 ديكين و3 برويين وهمكس ديكين الكينات 51 

(0) صلبت (ي) سائدت (ج) غازيت () جميع ماسبق 
4ه دهكسين و2 ببوتين والهكساديكين مركبات عضوية 0 

(1) مشتقت وغير مشتقت (2) صلبت وغازيت 

(ج) سائلت وغازيت (5) تذوب ل مشتق رباعي هالوجينى للميثان 

يذيب الماء مركب عه مجعو 20 2 
(20-هكسين ١‏ ©)1بنتين 7©)الإيثلين (ك) لاشيء مما سبق 
يذيب الايثير مركب 117111 

(1) الايثين (ب) آ-بيوتين ©) الديكاديكين (ك) جميع ماسبق 
72> درجة غليان البنتين أعلى من درجة غليان 110 

(1) الهكسين (©) البيوتين (ج)الأوكتين (د) جميع ماسبق 
<> الايثين أكثر نشاطا من 3*0« 

(0) البروبين (©) الايثاين ©)الايثان (2)أج معا 
يشتعل ...................فى الهواء وينتج مركبات 0 

(آ) الايثين / غازيت (2)البروبين /غير عضويت النونين / تساهميت () جميع ماسبق 
«» احتراق مول من الايثين فى وجود * مول ر0يكون العدد الكلى للمولات بعد انتهاء التفاعل ...... مول 

200 (ب) 4 ©)6 8 
2 الألكينات والألكانات لهما تفاعلات واس و م 

(0) أضافت (©) بلمرة ©) هدرجت (2) أكسدة 
-- - ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


لعل/لتس ا لك 


«» عدد مولات الهيدروجين لتحويل 1 بيوتين الى بيوتان ..........عدد مولات الهيدروجين لتحويل "- ديكين الى 
ديكان . 
(1) أكبر (ب) أقل (ج) يساوى 
«:) اللركب الاتي ,021 -0281 -0 -077 يسمى بالفاينيل أسيتلين. 
(1) يعتبرهذا المركب ا 
(0) ألكين (©) بارافين (ج) غير مشبع (د) مشبع 
(2)مجموعة الفاينيل بالمركب صيغتها 00 
0 ,لع 011 ب)-0 ع برم © ,1ر0 
(3) عدد مولات الهيدروجين اللازمة لجعل هذا المركب الكين قانونه العام :11127,:) 5222010 
0 1 2 39 40 
(4) عدد المولات الهيدروجين اللازمة لتشبع 2 مول من مركب الفاينيل أسيتلين ع 
(0 .3 © 6 © 9 (5) لاشيء مماسبق 
(5) تعتاج كل رابطة ...........مول واحد من الهيدروجين لكسرها مقابل مول من الهيدروكربون 
8600 45 (2©) الاثنين معا 
(» يستخدم عنصر فلزى جهد اختزاله .................كهعامل حفاز في هدرجة الألكين. 
() موجب (ب) سالب 2 جميع ما سبق 
((» تفاعل الهيدروجين والبروم كلا على حدة مع الايثين ينتح عنهما 201100 
() الكان (ب) الكاين ©) مركب مشبع (د) مشتق هالوجيني للألكان 
4 البروم الذائب فى رابع كلوريد الكربون عند تفاعله مع البيوتين يتميز بالاتي ماعدا ١‏ 
(1) يزول اللون الاحمر للبروم (©) تنكسر الرابطت باي ذ البيوتين 
)يتم التفاعل علي خطوتين (د) يتكون ثنائي برومو بيوتان 


7 2,1 - ثناني بروموايثان يتميزبانه 00 


(أ) مركب مشبع (ب) عديم اللون (©) جميع روابط سيجما (5) كل ماسيق 


ف قد د ب يوا يك كم ته اح حا كك احا كد و ا د ف د 


<:> في التفاعل الاتي: ري 0,11 حب 111+ رقة 0 


المركب النات 7 
نج يعبر 5255011100 
ٍِ ا 


(0 الكان (©) هاليدالكيل 


التفاعل السابق يمد 
عل السابق يمثل ششظصظ25 


(0) استبدال (2) احتراق 


وهووه. 


©) هاليدهيدروجين 0١١‏ © الكاين 


ههووه 


©) إضافت (3) جميع مااسبق 


الحالة الفيزيائية لكل من :277 والمركب الناتج 52011111 


(1) غاز/غاز (©) غاز / سائل 
يتوقف سلوك التفاعل السابق على نوع 
(1) هاليد الهيدروجين 

(ب) الألكين 

(ج) شرط التفاعل 


(©) سائل / سائل () سائل / غاز 


©6666 وجوه ووووووووووونو 


<> البروبين و1 كلور 1 بيوتين كلاهما ل 
(0) الكين متمائل ©) الكين غير متمائل ج) الكاين () لا توجد اجابت 
272 ينتع المركب 4 عند كسر الروابط باى فى هذا التفاعل 


1 2. 3 4 


11-11-11 -)11 11110 4 


(1) المركب 4 الناتج ل 
(1) الكان (©) هاليد الكيل (ج) غير مشبع (د) جميع ماسبق 
(2) الرقم :7 يساوى 11000 
0 1 2 3 40 
(3) عدد الروابط سيجما لذرة الكربون رقم 4 5000 
(0 1 2 3 4 
4 عدد الروابط باي المتصلة بذرة الكربون (2) ..................عدد الروابط باى المتصلة بذرة الكريون (3) 
00 ايكبد ____ © قل _ __ __ _ _ © يساوى ل 


(5) اضافة :718 إلي ذرتى والكربون 1 ,2 وضح العالم ...............كيفية الاضافة 
(0) فوهلر (©) ماركنيوف ©) باير (5) فريدل وكرافت ظ 
(6) عند تفاعل .44.81 من غاز الهيدروجين فى 571:2 الى مول من المركب السابق يتكون م 00 
(0) بيوتين (©) بيوتان ©) لاشيء مماسبق 
8 +050,228 - 81 + ,011 - 051 - ,011 
(1) المركب 8 الناتج يمثل لظ 
(0 الكان 5 هيدروكربون مشبع 
(ج) مركب مشبع (5) هيدروكربون غير مشبع 
(2) المركب 8 الناتح يسمى بالايوباك 1 
(1) 1-كبريتات بروبان هيدروجينيت (ب) كبريتات بروبيل هيدروجينيت 
©) 2-كبريتات بروبيل هيدروجينيت () 2- بيكبريتات بروبان 
(3) التفاعل السابق يمثل تفاعل ..................اوضحة العالم. 56 
(0) هدرجت /فوهدر () اضافتّ / باير 
©) اضافت / ماركنيوف (د) هلجنت / باير 
التحلل الماني لكبريتات الألكيل الهيدروجينية ينتج 1171111 
() الكان (©) هيدروكربون 
©) مشتق هيدروكربون (د) جميع ماسبق 
(» هيدروكربون ثناني الهيدروكسيل يتكون من أكسدة الأوليفين بواسطة 22500 
(0) عامل مختزل وحمض نيتريك ©) عامل مؤكسد وهيدروكسيد بوتاسيوم 
©) عامل حفازوحمض كبريتيك (5) عامل مؤكسد حمض وهيدروكلوريك 
<> للتمييز بين ألكين والكان يتم عن طريق 0 
0 0سماق017/1هلة 8/001 


6 الإثنين معاً 


الشامل فى الكيمياء رلا 


ل ل ا 5 


<> يتشابه اركب الناتج من هلجنة الألكين مع المركب الناتج من أكسدة نفس الألكين بالعوامل المؤكسدة في 


أنها 0 
() هيدروكربون مشبع (ب) مشتق هالوجيني 
(ج) سوائل ملونت (د) عديم اللون 
<> الجليكولات بعضها يذوب فى الماء عن طريق 69 ش52ظ5 
© التاين (ب) الروابط التساهميت 
(ج)الروابط الهيدروجينيت (د) الروابط التناسقيت 
72> الروابط بين 2,1 ثنانى هيدروكسى إيثان والماء روابط 0 
(أ) كيميائيد (ب)فيزيائيت (ج) ميكانيكيت 
4 الماء النقى المضاف اليه 11,0 ,0) يكون فى درجة الصفر سيازيوس 51 
(1) سائل (ي) صلب ©) غاز 
بلورات الثلج تتكون عند 00 0 لجزيئات ا 
(00,آ8 المحتوى على 0 (9) 51,0 المحتوى على 172401 
11,0 المحتوى على ر(11,)011 © (د) جميع ماسبق 
> الكشف عن الروابط المزدوجة فى الألكين عن طريق 2201 
(أ) عامل مؤكسد 2 وسط قلوى (ب) عامل مؤكسد 2 وسط حامضي 
(ج)عامل مختزل حمضي (5) عامل حفاز 
<> الشكل الاتي يمثل: 


(1)الماء النققي (©)الإيثيلين جليكول (ج)الإثنين معاً 


:> في الشكل الاتي يمثل: 


(69 الماء النققى 
(ب) الماء المحتوى على الايثيلين جليكول "الماء المذاب به الهواء 


(ج) لاشيء مما سبق 


ازدهار الحضارة بسبب تفاعل ل 

() فوهدر ©) باير ©) أكسدة () بلمرة 
«> في التفاعل الاتي: 2 2 
(1) المركب الناتج ل صر لك وس اح 200 

2 5 

() الكان (©) هيدروكربون مشبع (ج) الإثنين معاً (د) لاشيء مماسبق 
(2) الرقم 7 يساوى 55*57 

(6 100 (©200 300 (©4000 
(3)ما يكتب في النقط الموجودة أعلى السهم 0/5 

00 ه1000 2 40009 © ,18170 (5) جميع ماسبق 
(4) ال مركب الناتج فى التفاعل السابق يأخذ الاختصار 1 

00م 1700م تام () لاشيء مماسبق 
(5) المركب الناتج يتميز بانه ”21 


(1) بوليمر ويذوب فى الحمض المركز. 
(ب) بوليمر ويذوب فى الحمض المخفف. 
(ج) بوليمر لا يذوب فى الحمض المركز او المخفف. 


(د) صلب ويذوب فى أقوى الاحماض الاكسجينيه. 


(6) مونمر المركب الناتج فى التفاعل السابق يستخدم فى ا 
(1) الخيوط الجراحيت (ب) الزجاجات البلاستيكيت 
©) الحصول على الإيثيلين جليكول () السجاد 


عم عم امن عابو 


ا ل ل لك لكك لكك الكت الك الف الك الك اتاد الاق اتلد ال 0 


«> البوليمر المستخدم فى مواسير الصرف الصحى 


2 2 2 21 2 2 006006 
9 لهام © هما © هما © | 
!ل ١‏ |[ ا |1 | ل 
!ل 8 م 7 ع 85 مل ع 2ج مل عد ير 
(( المونمر الذى يستخدم بوليمرة فى الخيوط الجراحية يحتوى على عنصر .............من الهالوجينات 
() واحد (ب) اثنين (ج) ثلاث (د) أربعت 


(1)البوليمر السابق يستخدم فى 01ظ 

(1) التيفال (©) عوازل الأرضيات << (ج) الشكائر (د) المفارش 
(2) مونمر البوليمر السابق 2501116 

(أ) هيدروكربون مشبع (©) هيدروكربون غير مشبع 

©) هالو الكين (د) هالوالكان 


011,11 011,11 01111 


١! 1 8‏ ل ا ١‏ 
() اليس لاتي: رس د 
أن ,011 11,1 8 ,3ن 


المونمر لهذا البوليمر اسمه بالأيوباك 11011 
(0) البروبين ©) ؟-ميثيل بروبين ج)١-ميثيل‏ بروبين <١‏ (©2) ثنائى ميثيل إيثين 
البوليمر السابق يمثل ظظ5ظ1ظ 
() وحدة واحدة ‏ ©) وحدتين متكررة ١‏ (ج)ثلاث وحدات متكررة (0) أربع وحدات متكررة 
يختلف المونمر عن البوليمر فى لظ 
(1) الصيغت الجزيئيت (ب) الكتلت الجزيئيت 
(ج) الحالت الفيزيائيت () جميع ماسبق 
+2 2 ساس سه مس م مه مه مه سه سه مه عه هه عه نس هه ل ا ل ل ع ع سل ع سس سه 


الشامل في الكيعياء 


(9» 7+ بوليمر حمونمر8 + موثمر ‏ 
)١١ .‏ تمثل هذه البلمرة 


() اضافت (ب) تكاخف 
(") المركب 7 الناتج يكون 
0,00 5 6 
() البوليمر الناتج قد يكون 
60 مم 9 ام 
. (> السلسة المتجانسة تكون ل. 
(0)الألكانات فقط 


' © كلما قل عدد ذرات الهيدروجين فى الهيدروكربون مع ثبات الكربون 
(0) تقل 


(© ترداد 


666662264>© 0ن ن نونو نووجووووووووووووونو 


و و هوجو وجوج وووجونهووووهوووووو 


مجه جو موجن ووووووهووووووون 


ووهو نج هووجوووووووووو 


(ب) الألكينات فقط 


(ج) الألكاينات فقط 


©) لا تتغير 


ووهوهووو 


(د) جميع ماسبق 


(2) لاشيء مماسبق 


() جميع ماسبق 


........عدد الروابط باي 


() لاشيء مماسبق 


ا لك الك ل ل ل لل لا للك الك الك الك الف اله 0 ال ا ا 


<> الكاين يحتوي على 10 ذرات. 


(1)يسمى هذا الألكاين 240621 ع وا 0 
00 تمبيوتاين (©) 2-بيوتاين ©) الاثنين معاً 
(2) عدد متشكلات هذا الألكاين 57 


() واحد (©) إثنين © ثلاقج (3) اربعة 


(3) النسبة بين عدد الروابط باي فى هذا الألكاين الى عدد الروابط سيجما بين الكربون 


52 © 21 - 3 © 21 600 


2 اللركب ,(,021) © ,(,27700)011يسمي بنظام الاتحاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية 


رأ #رقرةرةر رياعى ميكيل 1 سينتاين (©) 1-نوناين 
©) 4,4,3,3 رباعى ميثيل -1-بنتاين (د) 3,تثنائى ميثيل -1هبتاين 
22> كربيد الكالسيوم يعتبر ملح 111 
(أ) عضوي ©) معدني ©) الاثنين معاً 
2 ينتح الايثاين معملياً عن طريق 0 
ْ 0 التسخين الشديد ثم التبلر (©) التسخين الشديد ثم التبريد السريع 
ْ ©) تنقيط الماء (2) التحلل المائي 


ل ل ا ا 057 


5 الشامل في الكيمياء 


هه هجوو هم 


62> اذا تم تنقيط الماء على ملح كرييد كالسيوم النقى لتحضير الأستيلين فى المختبر فإن الغاز الناتح قد 01 
(0) قد يمر على كبريتات نحاس حمضيت قبل جمعت 
©) يمرر على كبريتات نحاس قلوين قبل جمعد 
(2) يجمع مباشرة بعد خروجه بإزاحة الماء 


(ك) لاشيء مماسبق 


(2> عند تنقيط الماء على خام ثاني كربيد الكالسيوم ينتج ......... 0 
() غازعضوي فقط ©) غازات غير عضويت ج) الإثنين معاً () لا توجد اجابج صحيحة 
ويكون عدد انواع الغازات الناتجة 121171008 
(0) واحد (9©) إشنين © ثلاكت (5) أربي 
غازغر عض غات عقة 1600 اذ عد 
غازغير عضوي8 + غازعضوي تبريد ىب غاز عضوي ل[ 5550 
0 هيدروكربون مشبع 5 هيدروكر بون غير مشبع 


(2) مققق هيد وكريون 


الغازالمختزل 55-0 

1١ © 8 © 40‏ 
الغاز 4 ...شاط الغاز 1 

(0 أقل (2) أعلي (©) يساوى 
عند التسخين الشديد والتبريد السريع ل 3مول من الغاز1 ينتج ..... 57 


(1) مول من غاز عضوى 2©) مولين من غاز غير عضوى 
©) مولين من غاز عضوى (5) مول من غازغير عضوى 

(» للحصول على لهب يستخدم فى عملية اللحام وقطع المعادن من ملح عضوى اليفاتى نقي يتم --- 
(آ) اكسدة ثم تقطير ثم تحلل مائي 


(©) تقظيررجاف كم التسخين والتبريد الملركة :كم الكسدة بالهواء السو 
ٍ 
(©) تقطير جاف ثم التسخين الشديد والتبريد المفاجئ ثم اكسدة بأكسجين خالص 


(ك) تقطير جاف ثم بلمرة ثم انحلال حراري 


حت كا وا متا عد عه كاك أت اح كوا هه كد امه ا ا 


هلر.. با 


72> احتراق 4 مول من الاستيلين تماماً فى وجود 8 مول من 0 ينتج 27 
(0) لهب بدون دخان (7) لهب بدون كربون (ج) لهب مدخن () 8 مول منر0 © 
<> عدد خطوات هلجنة مول من الايثاين تماما ...علد خطوات هدرجة مولين من الإيثاين 
(0) أكبر (ب) أقل (ج) تساوى 
<> لتحويل ١‏ مول بروباين الى ١‏ مول من البروبان يلزم لذلك اا 
( 11[ مجزأ فقط (ب) مول هيدروجين فقنط 
(ج) هدرجت حفازة () لاشيء مماسيق 
(7» عند اضافة 3 مول من البروم الذائب فى ,001 الى مول من الايثاين ينتج ... 
(0) محلول عديم اللون تماماً (©) محلول احمر فاتح 
©) محلول احمر غامق (د) الكان مشبع 
72> بروميد الفاينيل مركب غير مشبع لكى يصبح مشبع يتم اضافة 8 ظظ252 
(1) مول من البروم (ب) مول من الهيدروجين 
(ج) مول من بروميد الهيدروجين (5) جميع ماسبق 
وتنطبق قاعدة ماركينيوف عند اضافة ...من الاجابات السابقة 
0غ ©)(ب) © (ج) (د) لاشيء مماسبق 
(:> المركب 0 ,11 ,0 قد يكون مركب 110101 
(0) غيرثابت <١‏ ©#) ثابت ©) سائل (3) جميع ماسبق 
وايضا له 1111111 
(0) أيزوميران (ب) ثلاث أيزوميرات ‏ (ج)أربعت أيزوميرات 
سائل 4 +011,021011 
)١(‏ يكتب أعلى السهم ا 21 
() عامل حفاز <١‏ 2) ضغط ©) حرارة (د) لاشيء مماسبق 
(5) الناتج من اكسدة السائل 4 عا د اماف وا وو 1 22 
(0) ملح (©) قاعدة (©) ملح حامضى (5) حمض 
سس ده بيس ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الشامل في الكيمياء 


بوهجو هوجوو جوهوووووووووووووووه 


(ب) التحاس 
((» فى المخطط الأتى م (0) 21> 
7 فعا د 0 برو زرو ز يرن 0 
(0) مركبات غير عضويت سائلت 

(©) مركبات غير عضوي صلبت 


(5) هيدروكربونات سائلت 


؛) المركب الذى ينتج منه غاز عضوى بنزع الماء 1 222 

400 )8 © 62 
5) تتفق المركبات الثلاثة السابقة ), 8 , 4 فى .......... 550 

(0) عدد الدرات (ب) نوع الروابط (ج) الكتلت الجزيئيت 
> يمكن الحصول على كحول الإيثيلى من الكان غازي عن طريق 1330 


(0) هيدرة حفزيت - إختزال - التسخينْ الشديد والتبريد السريع. 
(©) إختزال - أكسدة - هيدرة حفزية. 

©) التسخين الشديد والتبريد السريع - هيدرة حفزييّ - إختزال 
(5) هدرجت - إخنزال- هيدرة حفزيت. 


> نحصل على الكحول الثابت من الكحول الغير ثابت 2271 


كك ل ل ا ا ا ا ا ا 0 1/0 | 1027| 21212121200 ل ل ل ل ل ل ال ال ا ا ال ل ع ل 


الشامل فى الكيمياء 


(ه) الخواص الكيميائيت 


(1) الاختزال ثم الهدرجت (©) الهدرجت ثم الاكسدة 
©) إعادة الترتيب ثم الاختزال (5) إعادة التشكيل ثم الاكسدة 


م مامه 


ا ل 00 ال ا ل ل ل ا ال اث ل ا 0 ل 00 00 


52> يزول لون البروم المذاب فى رابع كلوريد الكربون تماماً عند إضافة ........مول من البروم الى 2 مول من الايثاين. . 


20 (ب) 4 © 6 (د) لا توجد اجابت صحيحيّ 
«ز>» 01 ,81 ر0 و +8 ,81 ر0 كلاهما لهما نفس مجموعة 0 

(1) الهاليد (ب) الميثيل (ج) الفاينيل (د) الميثيلين 
<> تنطبق قاعدة ماركنيوف عند اضافة غاز بروميد الهيدروجين الى 2550 

0 بروميد الفاينيل (ب) كلوريد الفاينيل ©) البروبين © جميع ماسبق 
02> غازعضوى 4 يحتوي على 2 - اذه غاز عضوى 1 يحتوي على », 

عنصر ) 
اذ 4 غازعضوى2 لا يحتوي على », 

2*7 يسمى التفاعل السابق‎ )١( 

(1) هلجنت (ب) هدرجت نيترة (5) سلفنت 
() ينتمى هذا التفاعل الى 0 

(0) الأكسدة (ت) البلمرة ©) الاضافة () جميع ماسبق 
(") الصيغة العامة للغاز العضوى (1 تتفق مع الصيغة العامة للغاز 1 فى ا 

(أ) عدد الروابط سيجما (©) عدد ذرات الهيدروجين 

(ج) عدد ذرات الكربون (د) عدد الروابط باي 
(؟) الغاز8 هو 0 5ظ 

0 0 5 ,11 216 
(©) العنصر ) هو ش15 

ه17 ج11 171 41 
1[ ادن 1ك كين ساعاج ع وروا ع ع ساح وح و اه اي تح حا ص طاح م اصع كدو م ع سا كان | 


2" د عملية ١‏ الكاية عملية ١‏ الكاين 


)1١(‏ تتفق المركبات العضوية الثلاثة السابقة فى ا 
(0) درجت الغليان (ب) الخواص الكيميائيت 
(ج) عدد ذرات الكربون (د) عدد ذرات الهيدروجين ١‏ 
(5) العملية (2) هي عملية 'ا5 7 7 _- ا -اا-ا--اا-اا-ااا-ا-ا-اا-ا-_ااااا8ا0108 
(0 هلجنت (ب) عكس الأكسدة (ج) أمكسدة (5) شيدرة 
") العملية (1) حجم الحمض المستخدم فى التفاعل يساوى ...........مل مذاب فى 120 مل من الماء 
(0 20 (©) 40 © 60 0 80 
(4؟) الحمض فى العملية (1) يقوم بدور العامل لظ 
(أ) المؤكسد ©) المختزل ©) الحفاز (5) لاشيء مماسبق 
(5) درجة الحرارة فى العملية (1) ا ل 
(2060 © 400 | 
© 606 © 1006 ظ 
(5) نزع جزئ ماء من الالكانول الناتج ثم إضافة مول من غاز الهيدروجين نحصل على لسل 0 
(0 الكين (©) الكاين ©) الكان (ك) الكانويك 
(9) تفاعل الألكين مع متفاعل غبر متماثل 1111 
(0 هلجنت (ب) هدرجت (©) الإثنين معاً () لاشيء مماسبق 
9» قد يطلق المقطع سيكلو على 21011 
0 ,0,11 © ,631 © ,011 ( ,6,11 
(99» يكون مع الهواء خليط شديد الاحتزاق المركب العضوي الذى يكون قيم الزوايا بين الروابط 1118 
0 60 © 90 © 109,5 (5) لاشيء مماسبق 
9( الألكان المستقيم المتساوي في عدد ذرات الكربون مع الألكان الحلقى قد يكون الم ا قاط 
(0) اقل © اكبر (ج) يساوى 
1 آا ل سد دينب ش ةن ب ب يديد ةددييود 


الشامل في الكيمياء 0 


او ع سني 


<> البيوتان الحلقى ................ثُباتا من البنتان الحلقى. 
(0 اقل , © أعلى ©) متساوي 
»> ,0,11 صيغة لأحد الهيدروكربونات 
)١(‏ نوع الهيدروكربون 0000 
(1) اليفاتى (ب) أروماتى (ج) الإثنين معاً 
(") قد تكون هذه الصيغة 152571710 
مشبعت ©) غير مشبعت 2©) الإثنين معاً 
,01 لها عدد ...من المتشكلات 
200 (© 3 4 5 
الزاوية بين الروابط لهذا الهيدروكربونات قد تكون 0 
00 60 (©) 90 180 
»> عدد متشكلات ثنائى كلورو هكسان حلقى 
10 2 309 © 4 
> عدد متشكلات ثنائى كلورو بروبان حلقى ............ عدد متشكلات ثنائى كلورو بيوتان حلقى 
(0) أقل (©) أكبر (ج) يساوى 
- - - .وق د ددج دده ده دود د دود د ةد مو دوت عطدعة ‏ 


الشامل في الكيمياء 


1 الم ب 2 و > 
١ ١ --‏ يد . 5 
5 1 
ال رن / << يه ب" : 
م8 - بع - . 5 / 
7 1 4 ار و 2603 5 1 0 8 6 يما 
7 1 با 7" - 9 3 7 
ل ماكر حي 5 9 << 3 2 
7 , 5 إمسيقاتاك 
8 ...<< 2 : 2 ا ا 


الدرس الخامسسن !للع ا ل ا 


ا الأحماض الدهنية بها نسبة عالية من 


() الكربون () الهيدروجين ج) الاكسجين © جميع ماسبق 
<> مركبات لها روائج عطرية 0 
(1]) البوليمرات (2)الراتنجات ©) الكربوهيدرات () الأوليفينات 
((> كل مركب اروماتى يزيد عن ما يسبقه بمجموعة 10 
ظ 611,00 © ,11م © ,0,11 ( ,0,11 
> ثالث أفرا اد المركبات الأروماتية يحتوي على عدد من الروابط سيجما بين ذرات الكربون الس ا قله 
الروابط باى 
١‏ () الضعف 1 + 2) الضعف2 + ©) الضعف 3+ (3) الشعف4 + 
(» عدد الروابط باي في النفثالين ..............عدد الروابط باي فى الألكاين الذي صيغته ,11 ,© 
(0) اكبر (ج) أقل (©) يساوى 
> وقود السيارات هيدروكربون ش15 
ظ (0) أليفاتى (2) أروماتى ©) مشتق () لاشيء مماسبق 
<«» توصل العالم كيكولى الى الشكل ...........-للبنزين العطري. 


600 السداسي الحلقي الذي تثبت فيه الروابط الاحادييّ والمزدوجت 
© السداسي الحلقي الذي تتبادل فيه الروابط الاحاديت والمزدوجت 
الخماسي الحلقي الذي تتبادل فيه الروابط الاحاديي والمزدوجت 


(2) الرباعي الحلقى الذى لا تتبادل فيه الروابط الاحاديت مع المزدوجت 


4 77 
1 ات 3 0 318 - 
الاط 8 سد 21 1 5-5 ا 


البتزين العطرى 


<> الأحماض الدهنية بها نسبة عالية من 00ظ 

() الكربون (ب) الميدروجين ©) الاكسجين (د) جميع ماسبق 
22> مركبات لها روائح عطرية 200 

(0) البوليمرات ١‏ (#) الراتنجات (©) الكربوهيدرات (د) الأوليفينات 
72> كل مركب اروماتى يزيد عن ما يسبقه بمجموعة 521 

011,00 © ,اه © ,0,11 (ه) ,6,11 
72> ثالث أفراد المركبات الأروماتية يحتوي على عدد من الروابط سيجما بين ذرات الكربون موعده 
الروابط باى 

() االضعف 1+ (ب)الضعف2 + ©) الضعف 3+ (2) الضعف4 + 
22> عدد الروابط باي في النفثالين ..............عدد الروابط باي فى الألكاين الذي صيغته ,11 ,© 

(0) أكبر ©) اقل (©) يساوى 
72> وقود السيارات هيدروكربون 8ش« 

(أ) أليفاتى ©) أروماتى ©) مشتق (5) لاشيء مماسبق 
<> توصل العالم كيكولى الى الشكل ............للبنزين العطري. 


() السداسي الحلقي الذي تثبت فيه الروابط الاحادين والمزدوجاة 
(7) السداسي الحلقي الذي تتبادل فيه الزوابط الاحاديت والمزدوجت 
(ج) الخماسي الحلقي الذي تتبادل فيه الروابط الاحاديي والمزدوجت 


© الرباعي الحلقى الذى لا تتبادل فيه الروابط الاحاديت مع المزدوجت 


الدرس الخامس الفيدروكربونات الحلقيه غير المشتتبعه 


مص ص صب 


<> مركبات عضوية تتفاعل بالاضافة والاحلال شى 22000 
110 3 4 ر6 و11 0 


© ,3ر0 -11 ,0 -11ب0 
© 11ر0 -أقىر0 -ورق1 ,0 
(5) أليفاتى - أروماتى - دهنيت 
<> وجود دائرة داخل الشكل السداسي لحلقة البنزين تدل على 27 
(1) تبادل الروابط الاحادي بالمزدوجت 
(7) عدم تمركز الالكترونات الستنّ عند ذرات كربون معينت 


©) طول الرابطت بين ذرات الكربون وسط بين طول الرابطتّ الاحاديت والمزدوجت 


(د) جميع ماسبق 
»> نحصل على فحم الكوك من الفحم الحجري عن طريق 0 
(0) التقطير الاتلافى (ب) التقطير التجزيئي 
2) التقطير البسيط (5) التقطير الجاف 
<> قطران الفحم مادة 0 
(1)نموةاوسنية (©) بنية صلبت << (ج)رماديه سائدت () بنيت غازيت 


| تقطيراتلافي 2 تقطير تجزيد 
4 مادةأ] ل همادةب 22 ورين مف 


)١(‏ يخرج مع المادة ب 0111ظ22 

(0) رواسب (ج) غازات (ج) لاشيء مما سبق 
)١(‏ المذيب العضوي الناتج 2ط 

(0) عديم الرائحت وغير مشيع (©) عديم الرائحت ومشبع 

©) له رائحت عطريت ومشيع (5) له رائحن عطريت وغير مشبع 
(") الطريقة السابقة لتحضير أحد الهيدروكربونات الأروماتية 577 

(0 صناعياً (©) معملياً ©) الإثنين معاً 


رن ين الشامل في الكيمياء 


72> نحصل علي الهيدروكربون الحلقي غير المشبع من الكان مستقيم عن طريق 


(1) الهدرجت ثم الهيدرة (ب) الهلجنت ثم الهدرجت 
(ج) إعادة التشكيل المحفزة ثم الهدرجت () إعادة التشكيل ثم الهلجنتّ 
(5» عند امرارالهبتان العادي في درجة حرارة مرتفعة على بلاتين نحصل على 5200 
(1 الميثيل بنزين (ب) الطولوين (ج)الألكيل أريل () جميع ماسبق 
797 #السسطه 5-28 
)١(‏ تسمى العملية 4 شظ5ظ5 
(0) هدرجت (2) هلجنت (ج) بلمرة (ك) اعادة تشكيل 
(5) المركب المشبع هو 21370 
60 18م ب 17م (ج©) الاثنين معآ 
72> أجريت ثلاث عمليات مختلفة 4,8,0 كما بالمخطط. 
20107 2-6 41-8 يشي ةم #عحشضشييقة 
)١(‏ المركب الناتح من عملية 0) 00 
(0) مشبع () غير مشبع )1 وب معاً 
(5) المركب العضوي الذى يبدأ المخطط السابق هو 0 577ظ2ظ5 
() ثانى أفراد الألكانات (©) أول أغراد الألكينات 
©) ثالث أفراد الألكاينات (د) أبسط مركب عضوى على الاطلاق 
(") العملية 8 تمثل 1521770 
() هدرجت (©) هلجنت 2©) بلمرة (دلا شيء مما سبق 
(؟) العملية 4 تحتاج 55 
(0) دررجات الحرارة التخفضة جد (©) درجات الحرارة المرتفعيّ جداً 
©) الاثنين معاً () لا توجد اجابت صحيحت 


+ جاجاد مس جام 


4 0 + مركب أروماتي _ عملية قا فلز 4 + مشتق أروماتي 


13231711 1 1 1 العملية 8 هي‎ )١( 
أكسدة () اختزال (ج) هدرجت نيترة‎ )( 
الفلز 4 هو عنصر 8 0ط‎ )١( 
انتقالي رئيسي (ب) انتقالي داخلي ©) ممثل () لا توجد اجابت صحيحت‎ )( 
عدد ذرات الهيدروجين في المشتق الأروماتي ..........عدد ذرات الهيدروجين فى المركب الأروماتي الناتج‎ )"( 
أكبر (©) أقل ©) يساوى‎ )( 
يستخدم في صناعة مع أ اع ل وه ولاه‎ 400)5( 
(أ) المنظفات الصناعيت (ب) المطاط‎ 
المبيدات الحشريت (2) المفرقعات‎ )© 


جم ممم . ب مر أكميد للعدقر وري + 400078 


578 العنصر 18 جهد اخنزاله‎ )١( 
سالب (©) موجب (©) صفر‎ )1( 
(؟) المح 8,200 ؤزؤز ز 1 [ز ز [ 0 007ظ2‎ 


(1) عضوى / قاعدى فى الماء 
(ب) غير عضوى / حامضى فى الماء 
©) عضوى / حامضى 


(3) معدنى / محلولرّ قاعدى 


(» نحصل على ملح كلوريد الأريل عن طريق 8 *ه*5ة*ظ 
(1) هبحدة البتزية الفمظرى (ب) إعادة التشكيل مركب 1- كلوروهكسان 
©) الاثنين معاً 
- - - .فقا عع تنح ناد نيك دا تا حت كال متها ع نان ناا عاحا ب كرب ادك دكات دصح 


الشامل فى الكيمياء 


| <> المركب لكت تعضيهمن كاين عزمية 6 
: . 


1002 
(1) هلجنت ثم نيترة ثم بلمرة (2) بلمرة ثم نيترة ثم هلجنت 
(2) بلمرة ثم هلجنت ثم نيترة (ك) اعادة تشكيل ثم هلجنت ثم نيترة 
<> المركب يتم تمضيره من ملح أروماتى عن طريق 525 
20 7ر0 
() تقطير جاف ثم الكله ثم نيترة () تقطير اتلافى ثم نيترة ثم الكله 
(©) تقطير جاف ثم هلجنت ثم الكل (5) تحلل حراري ثم نيترة ثم الكله 
170 
4 ال مركب يسمى 404 جوم موه ممه م ققء 
و 
(1) ١-برومو-‏ ؟ -نيترو بنزين (9) أرثو نيترو برومو بنزين 
(ج) هالو نيترو بنزين (5) جميع ماسبق 
1 187 
4 ادعب )مه وجي 00 
0 
(0) الهالوجين 9) الألكيل ١‏ (ج) الاثنين معاً 
22> فى الشكلين 44 , 2-8 
تت 4 
)١(‏ أحد أفراد الهيدروكربونات 010 
١ 0‏ (ب#) ب ©) الاثنين معاً 
(؟) المركب (ب) يمثل الفرد ...........فى الهيدروكربونات الاروماتية . 
00 الاول (ب) الثاني ©) الثالث (5) لاشيء عماسيق 


(") عدد الروابط ياى فى المركب (ب) ......--..--...عدد الروابط باى النفثالين . 


(0) اكبر (©) أقل (ج) يساوى 

(9» أطول سلسة كربونية فى هذا المركب اه 017 تحتوي علي عدد ...... من ذرات الكربون 
,11ب ,11ر0 

140 © و9 4 (3) لا توجد اجابد صحيحت 
© الصيغة الجزيئية ل " فينيل بيوتان ل 

4 ات © ,011 © ,رقآ 6 (5) جميع ماسبق 
> كلورة ...ينتج نوعين من المركبات العضوية. 

(1) نيترو بنزين ‏ (7)إيثيل بنزين (ج) كربوكسي بنزين (د) جميع ماسبق 
22> هلجنة ............يعطى نوع واحد من المركبات. 

(1) هالوينزين ©) هيدروكسى بنزين 

(©) كربوكيى بنزين (3) أمينوبنزين 
فى التفاعل الاتى يمثل 4 

4 4 4 
7 
201 + © © حقلت من ب © 
532 
(1) مجموعت الكربوكسيل (9) مجموعت الفورميل 
©) مجموعت أمينو (د) لاشيء مماسبق 
0 
2 الركب 9 )سه 520 
2/0 
() نيترو-كلورو-طولوين (©) 1-نيترو-3-ميثيل -4-كلورو بنزين 


©) 1-كلورو-2-ميثيل-4-نيترو بنزين (3) جميع ماسبق 1 


اااي واي الشامل فى الكيمياء 


(0) 1- برومو-3- كلورو-4- نيترو بنزين 


(©) 1- كلورو_2-نيترو-5-برومو بنزين 
©) 4- برومو-2-كلورو-1-نيترو بنزين 


(5) 1- برومو5-كلورو-4-نيتروبنزين 


4 ال مركب العضوي الذي تتساوى درجة غليانه مع درجة حرارة إنتاجه في إحدى طرق تحضيره 520 
(1) النفثالين (ب) الطولوين (ج) البنزين العطرى ١‏ (د) الجامكسان 
72> يشتعل بدخان اسود 000000 
(آ) الإيثاين (ب) البنزين العطرى ١‏ (ج)الإثنين معاً 
9 تفاعل الاضافة فى الايثين ................تشاعل الاضافة فى البنزين العطرى. 
() أصعب ©) أسهل (©) أبطأ (5) أسرع 
المبيد الحشري الأروماتي يتميز بأنه 8”*ظشظ(ظ5 
() مركب مشبع (ب) خماسى كلورو هكسان حلقى 
(ج) ينتج من نيترة البنزين العطرى () يحتوى على روابط باى 
> هلجنة البنزين العطرى يمثل تفاعل 7غظظظ 
(0 إضافت (©) احلال (ج) كلاهما 
<> تفاعلات ..........للبنزين ينتح عنهما مركبات لها أهمية اقتصادية كبيرة. 
(0 الإضافت (ب) البلمرة (ج) الأكصسدة () الاحلال 


ااي ا ل ا ا ل ل ل ا ل ل ا ا اا ا ا ا أ اك ةا كا ألا لكا إثلكةة إلا لكا إلا الك إللكك للا الك كم بن ع ين لد نا 


الشامل في الكيمياء 


> فى التفاعل الاتى د( ا م26 © 


)١(‏ التفاعل السابق يمثل 211ص 
(1) هلجنة بالإضافت (©) هلجند بالإحلال 
(ج) هلجن بالإضافت والاحلال (5) أكسدة 
(؟) العنصر « يمثل ش#غظ5ظ5 
(0 فدز (©) لافدز (ج) خامل (2) لاشيء مماسبق 
ص 
يستخدم مركب 1711 الاتى كمبيد حشري 6٠‏ 6 
)١(‏ يصنف هذا المركب انه من ك2 
(1) هاليدات الألكيل (ب) هاليدات الأريل (ج) الاثنين معاً 
(5) الجزء الكيميائي المسئول عن قتل الحشرات هو مو ا 
0 -01 ,611 © ,011-01 
© 01 ,0,11 - انرق ,0 () جميع ماسبق 
<> أقبح مركب كيميائي هو 000 
() الجامكسان 


(©) ثناقى برومو-ثنائى كلوروثتائى فيئيل 


©) ثنائى كلورو ثنائى فينيل ثلاثى كلورو ايثان 


0 107.1 
4 نيترة الناتج من الكلة المركب العضوي الناتج من التقطير الجاف لملح أروماتي 7 
0100م © 5.6م © 107.1 طم 
<> أقوى الروابط التساهمية توجد بين 1700( 
(6 مر © 0-0 © 7-17 


(0) الجير الصودى (ج) الماء الملكى (©) خليط النيتزه " (3) خليط السلفته . 
2 مادة 12371 مشتق .....................للبنزين العطري. ١‏ 
(1) أحادي (2) ثنائي ©) ثلاثي (2) رباعي 
0 المنظف الصناعي من أنواع 0ش*؟5ظ( 
(0 الاحماض (ب) القواعد 
(ج) الاملاح (د) الاكاسيد 
47 المركب 21 50 - 417 يمثل أحد ........ 0 ظ 
() الاكاسيد (ب) القلويات 
©) الاحماض () الاملاح , 
> إرتباط مجموعة البيكبزيتيت بحلقة البنزين تعرف بتفاعل 12120010 
(0) الثيثرة (ب) الالكلنّ 
©) السلفنت () الهيدرة 
ك4 للحصول على احد مساحيق الغسيل تعالج مركبات حمض السلفونيك الاروماتية بمادة ش55 
() حامضيت (©) متعادلتة 
(ج) قلويت مترددة 
02> تذوب ..................المنظف في الماء لأنها ا 
(1)ذيل / قطبى (7) رأسى / قطبيت 
©) ذيل / متأين (5) رأسى / متأين 
الصيغة الكيميائية لسلفونات الصوديوم 5289 
(270 ,50 ©) هلظ 50 
- 52002 © جميع ماسبق 
تذوب البقع الدهنية في 22310 
(0) الماء (ب) المنظف الصناعى (ج) الاكتين مع 


62> يعرف الخليط الناتج من حمض النيتريك المركز وحمض الكبرتيك المركز بين نسبة 2:2 باسم 


4هوه هوهوووووو 


يعمل على طرد القاذورات من الملابس وتكسيرها الى كرات صغيرة 


(0) ذيل المنظف (ب) الاحتكاك الميكانيكى 
©) عملي الشطف (3) تنديت الملايس 
النسيج الاكثر بلل بالماء 1 


6 الموضوع فى الماء النقى 
(ب) الموضوع فى الماء المالح 


(©) الوضوع فى الماء المحتوى على المنظف الصناعى 


© جميع ما سبق 
الغازالعضوى الغير قابل للاشتعال 0غ 

4ه © ,11ر0 ,0 6,81 
<5 الغازغير العضوي القابل للاشتعال هو 1512170 

0000 9 را © ,60,11 (5) ,50 
<> توجد البقع والقاذورات فى الماء على هيئة ”3ض 

(أ) راسب (©) كرات صغيرة 

©) مستحلب () لاشئ مماسبق 
(2> التنافر فى المنظف الصناعى يتم بين ا ”2 

() ذيل كل منظف ©) راسي كل منظف 

©) راسي وذيل المنظف (3) لاشيء مماسبق 
<> الميثان والايثيلين والاسيتيلين والبريان الحلقى والبنزين العطري. 
(1)تتفق كل المركبات السابقة فى انها ا 

(أ) هيدروكربونات غير حلقيت ©) هيدروكربونات حلقيت 

(©) هيدروكربونات مشبعت © أول افراد انواع الهميدروكربونات 


4 الشامل في الكيمياء 


(2) خلط مول من أبسط المركبات العضوية مع 2 مول من الكلور مع 2 مول من الفلور ينتج غاز عضوي 


(1) قابل للاشتعال 
©) سهل الاسالتّ 

(3) عدد الروابط باي في المركبات الخمس السابقة 
2000 (©) 4 


(ب) يسبب تآكل المعادن 
(ك) سام 


466ه 4 هووووووووووو 


6 ©( 5 


(4) يستخدم ...........مول من البروم الذائب فى رابع كلوريد الكربون للتمييز بين مول من الايثيلين ومول من 
الاسيتلين. 
100 (©2 3 © 4 
(5) هلجنة البنزين العطري تشبه هلجنة ما ل 2101 
(0) الميثان والبروبان الحلقى (©) الميثان والايثيلين 
(ج) البروبان الحلقى فقط (د) الاسيتلين فقط 
(6) خليط من الهواءِ و ...0 شُديد الاحتراق. 
() الميثان (ب) الاستيلين (ج) البروبان الحلقي () البنزين العطرى 
(7) أصغر زاوية بين الروابط لذرات 520116 
(0) الاستيلين ١‏ (#) البروبان الحلقى (ج) الميثان 
(8) يمكن بلمرة 25211111 
(1) الميثان والاسيتلين (©) الايثيلين والبنزين العطرى 
© الايثيلين والاسيتلين (ت) البروبان الحلقى والميثان 
(9) نحصل من............ على منظف جاف بعمليقي ..........و 27ظ 
(]) الميثان / هلجن واحتراق (ج) البنزين العطري / هدرجت وسلفنه 


©) الايثيلين / هدرجت وهلجنت 
(10) يتفاعل كالألكان والألكين 

(0) الاسيتلين 

(©) البرويان الحلقى 


466666646 هوهو وووهووووونو 


(د) يتفاعل بالإحلال فقط 


ووهوووه 


ووهووهوووة 


نينا 


5 


ص عو عو عو جر - 


(11) الكلة البنزين العطري تشيه ..................... 
7 ©)هدرجةالايثيزين' © هلجنة الأسيتلين 
(©) هلجن البروبان الحلقى ظ (5) احتراق الميثان 
(12) تنطبق قاعدة ماركنيوف عند اضافة 1187 الى .... 52000006 


(1) الناتج من هلجنت البنزين 
(©) الناتج من اضافيّ حمض الهيدروبروبيك الى الاسيتيلين 
©) الناتج من تفاعل خليط النيترة مع البنزين العطرى 


(5) الناتج من كلورة البرويان الحلقى 


5 الشامل في الكيعياء 


الدرس النتنادرئلن ا ل ا ا ا ل ل 
الفيدروكسيل 


: 5 | || 
<> فى اللركب الاقى 011 - 0 - ,011 - 021 - ,021 - 0 - 11 


2 
)١(‏ عدد المجموعات الفعالة لهذا المركب 2ط 
10 © 2 3 4 
(©2) عددالمجموعات الوظيفية في هذا المركب التي توجد لوضع ميتا عند اتصالهم بحلقة البنزين 12*31 
0 1 (© 2 © 3 )4 
(1) المركب السابق أ حم عمسا اده الام و 
(0 غير مشبع ١‏ ©) مشبع (2) حلقي 
(؟) أي من المجموعات الفعالة فى المركب السابق توجد في اول مركب عضوي حضر في | المختير 506( 
0 
© وهم © -6- 
0 
© ,111ظ1- (2) جميع ماسبق 
(©) الصيغة الجزيئية للمركب السابق ال 9700 
هه 9027747 5 ا 
© ,0م011 ره ,0ر01 


((7 استراسيتات الايثيل يحتوى على عدد من مجموعات الالكيل 


(1) نصف (ب) نفس ©) ضعف (د) ثلث 
<> المركب ,71417 ,“مثال لاحد المشتقات فقد يكون العنصر / 0 
() كربون (ب) هيدروجين ©) نيتروجين () أكسجين 
<> 404 في اللمركب تمثل 0 ذرة الاكسجين و1 احد العناصر اللافلزية . 
)١(‏ قد يكون هذا المركب ع 1 ل 0 
(0) الايثير (9) كحول (ج) ماء () فينول 
(5) إذا استبدل العنصر 4 الموجود بين المركب لمجموعة ألكيل يكون المركب الناتج 50ظظ 
(1) استر (ب) فينول ©) كحول () أمين 
(") اذا تم استبدال العنصرين 4 بمجموعتي ميثيل نحصل على 0000 
() مشتق هيدروكربون سائل مشتق هيدروكربون غازي 
©) هيدروكربون صلب مشبع (3) الكان متفرع 
<> عده متشكلات ' بنتانول .....-.... عهدد متشكلات الكحول البروبيلي 
(0 أكبر (ب) أقل (ج) يساوي 
<> يسمي ا مركب 11,011ر2) - ,11 بنظام الايوباك لظ 
(0) ؟ -ايثيل - -١‏ ايثانول (ب) ايثلين الايثانول 
(ج) ايثيل هيدروكسي الايثين (5) - 1 بيوتانول 
<> يسمي المركب بالايوباك 011 - ,611 011 9 
| 58 011 
١‏ (0 - 2 ثلاشي ميثيلين - 1 - بيوتانول () - 7 هبتانول 
: (ج) - 1 هبتانول (5) كحول بنتيلي 
ظ المركب 011 ,(,011) 0 يسمي بنظام الايوباك 1515717 
7 (0) ثلاثي ميثيل ميثانول © عاق فيان 
ْ ©) كحول بيوتيلي ثانوي () 2 - ميثيل -2 - بروبانول ١‏ 
------ لفك يس ل يي د لس 255222 


الشامل في الكيمياء 


الكيمياء العضوية 


<> التسمية الشائعة للمرحكب 011)011,(,011) ابد ار ا 

(أ) ثنائى ميثيل ميثانول () كحول بروبيلى اولى 

©) كحول ايزوبروبيلى (د) جميع ماسبق 
<> النسبة بين عدد مجموعات الهيدروكسيل الى عدد ذرات الكربون 
فى المركبات الاتيه 23,0 ,© - .,0,1288,0 - . ,0,310 2776 

00 1:1 2:1 © 3:1 4:1 
«(» الكحول 0)0,110171 ,(,011) ينتمى للكحولات 00 

(0) الاوليت (ب) الثانويت (ج©) الثالثيت 
(> النسبة بين عدد ذرات الكربون الى الاكسجين فى السوربيتول .......النسبة بين عدد ذرات الكربون 
والهيدروكسيل لنفس الكحول . 

(أ) أكبر (ب) أقل ©) يساوي (5) لا توجد اجابت 
(7>» الصيغة (013) ,,11 ,© نمثل ا 

() الكربوهيدرات (ب) الجلايكولات ©) الاسترات (د) الايثيرات 
(9» اللركب 2,2 ثنائى الكيل 1 الكانول تمثل كحول 11111 

(0) أولى (©) ثانوى (ج) ثالثى () لاشئ مماسبق 
الصيغة ‏ (011) , ,11 ) تمثل كحول 000 

(0) أولى (ب) ثانوى (ج) ثالتى (5) ثلاث الهيدروكسيل 
(7> 2الكيل. 2 الكانول تمثل كحول ...0000ل الهيدروكسيل 

(0 أولى (ب) ثانوى ©) ثالثي (د) ثنائى 
(7» يطلق مصطاح الايزو على كحول الذى يحتوى على ................ذرة كربون متصلة بمجموعة الكاربينول 

10 2 © 3 1 سايين 
)> الصيغة ‏ (011) ,,, ,0,11 يمثل كحول 010 

(1) ثنائي الهيدروكسيل (©) ثلاثى الميدروكسيل 

(ج) عديد الهيدروكسيل © جميع ما سبق 


الشامل فى الكيمياء ١‏ 


(:» غازغير عضوى 8 +مركب عضوى 4ه خميرة + محلول نشا 


25*73 الغاز غير عضوى قد يكون‎ )١( 
00,© 20 0( 
,11لا © در‎ © 
211 المركب العضوى 4 يوصف بانة‎ )"( 
أبسط مركبات العضويت (ب) أول افراد الكحولات‎ )( 


(©) أقدم المركبات العضوين 
(") إتبع الطريقة السابقة منذ أكثر من 3000 عام 


(د) أول أغراد الالكينات 


©466موههجهجهوووجهووووووووووووه 


(0) الرومانيين ١‏ ©2)الفرس (©) قدماء المصريين (د) الاغريق 
<> فى التفاعل الاتى: 
وبر عمليةللا 80+ ,0 ,8 به 
200 + 20,80 ا 4+8 
)١(‏ العملية (أ) 0 1 175171711 
(0© تحلل حرارى2 ©) تحلل مائي (ج) تقطير جاف 
)١(‏ المركبان 8 ,4 لهما نفس 1 
(1) الخواص الكيميائيت (ب) الكتلة الموليت 
(ج) المجموعت الفعالت (5) جميع ماسبق 
(؟) المركب 4 يمثل 2000000 
(0) فينول حديد 011 ©) كحون عديد 011 
(ج©) الدهيد عديد 011 (6 طيقون عديد 017 
(5) الاتزيم (ب) تمثل 1 0 
(أ)عامل مؤكسد ©)عامل مختزل (ج) عامل حفاز 
(5) القانون العام للمركب / ....................القانون العام للمركب 8. 
(أ) مختلف (ب) نفسه ©) لاشيء مما سبق 
مايه لال د ب ل ا ا ةا 


الشامل في الكيمياء 


571 الطريقة الشائعة لتحضير السبرتو الابيض‎ ( ٠ 


(1) التخمر الكحولى (ب) هيدرة الايثيلن 
(ج) هاليد الالكيل مع محلول قلوى قوى (2) جميع ماسبق 
٠‏ <> مركب رى) تعلية!'ا مركب رو) 2207 8,0 + مركب زى) <عملية !!!1 منتجات بترونية 
)١١‏ العملية (1) تسمي 085 171710ظه1515 
(1) بلمرة (ب) هملجنت (ج) تكسير (2) هيدرة 
(")المركب 4 يمثل كل مما يأتى ماعدا 111116 
(أ)هيدروكربون غازى غير مشبع (©) أول اغراد الالكينات 
(©) لا يمكن بلمرته بالإضافت (د) هدرجته يعطى الكان مشبع 
(؟) العملية (2) تمثل *شغظ1 
(أ) إماهت حفزيت (7) نزع الماء (ج) تقطير جاف 
(5) المركب (8) يعتبر 55 +هه*ه*ظ*ظ 
0 هيدروكربون مشبيع 5 هيدروكربون غير مشبع 
(ج) بتروكيماوى (د) كربوهيدراتي 
<> عندالهيدرة الحفزية ل ...............قَنطبقَ علية قاعدة ماركنيوف . 
(آ) بروبين (7) 2-ميثيل -2- بروبين 
©) 1- بيوتين (5) جميع ماسبق 
2 الصيغة العامة 0011 ,8 نمثل الكحول الناتح من هيدرة 21111 
()البروبين 09 2- ميثيل - 2-بروبين 
(ج) 1- بيوتين (5) جميع ماسيق 
مذيب عضوى ووقود منزلي بثمن اقتصادي جل مركبات () + 013 ,8 ,0 0 
(١)المركبات‏ (4 ) نمثل ش12 
(أ)سوائل عضويت ©7)منظفات صناعيت (ج) أملاح عضويت (2) جميع ماسبق 


به جم عم هوا اعت له 


الشامل في الكيمياء 0101 


(1) المذيب العضوي المستخدم بثمن اقتصادي لونه 252777 
(1) ابيض () أحمر © أنرق (2) أخضر 


3 ١“ 
22*53 4 المركبات‎ )5( 


(1) ذو رائحت مميزة وغير ضارة بالإنسان 
(7) ذو رائحت كريهت وتسبب الجنون وفقدان البصر 


©) ذو رائحت عطريت وتسيب الكساح 


() جميع ما سبق 
<> التحلل المائى القلوى ل 2- هالو بروبان يعطى [[ 1 0011ظ22 
(0 الكان (ب) كحول أولى (ج) كحول ثانوى () كحول ثالثى 


مح + ف4كحول جل ب 101 + 01116 را 


(١)المركب‏ (8) يمثل 1 1 1 2010 
(0) ملح عضوى-ح (©) ملح هالوجينى ١‏ ©)ملح اكسجين 
(؟) الكحول (4 ) يتميز يانه ملعم اموه قو 10 214 
5-7 © موي على 3 وزاك كريوة عدن لاقل 
©) يتأكسد على خطوتين (د) يحتوي على ذرتين كربون 
(") الكحول 4 والملح 8 يتميزان بانهما لظ 
() مركبات عضويت هيدروكربونيت (©) مشتقات هيدروكربونيت 
(ج) يذوبان فى الماء () لا يذوبان فى الماء 
(4) الصيغة العامة لاكحول (24) ام ل 2 ل 1ق 
(180 021,08 © ,ليه 021011 بي8 82,0013 
»> التحلل المانى القلوى والتسخين لمركب 2 هالوالكان ينتج 
() الكين (ب) كحول أولى (ج) كحول ثانوى (د) كحول ثالثي 


دري رين الشامل في الكيمياء 


٠‏ (( الهيدره الحفزيه لمركب 1 هالو2 بروبين ينتج 


َس 
: ع 
() كحول ثانوي (ب) كحول أولى : 
(ج) مشتق هالوجينى لكحول أولى 
١‏ (5) مشتق هالوجينى لكحول أولى 
1 
١ '‏ الكحول الناتح من الهيدره الحفزيه لبيوتين متماثل ......... مع الكحول الناتج من الهيدره الحفزيه لبيوتين 
٠‏ غير متماثل 
() يختلف (ب) يتشابه ©) يتماثل 


لمزيد من الكتب وملخصات المراجعة النهائية انضم إلى قناة الدحيحة كتب تليجرام اث 
1111*1) 


م 
الشامل فى الكيمياء 


كت 1 >--- 747 و ب 


الدزنل الشتايع الخواص الفيزياتيه والكيمياتيه للكحولات 


<7>تتفق الكحولات مع الماء فى انهما 211111 
(أ) مواد غير عضويت 
(ب) مواد تحتوي على مجموعتنّ هيدرو كسيل 2711 لهما أكبر من 7 
©) مواد تحتوي على مجموعت هيدروكسيل 211 لهما تساوى 7 


(2) مذيبات غير قطبيت 


<> الالكانات والكحولات مواد........ م 
(1) عضويت لا تذوب فى الماء (ب) عضويت تذوب فى الماء 
©) مواد قابلت للاشتعال (د) لاشئ مماسبق ْ 

<>الشكل الاتى ا سام ااا 0 


(0 الكحولات لا تذوب فى الماء لانها مركبات عضويت 


(ب) الكحولات تذوب فى الماء لانها تكون روابط كيميائيتَ مع الماء 


©) الكحولات تذوب فى الماء لانها تكون روابط فيزيائيت مع الماء 
(5) درجت غليان الايثانول أكبر من درجت غليان الماء 

2 الشكل الاتي يوضح مد م 
(1) الكحولات درجت غليانها منخفضت 


(©) الكحولات سهلت التطاير 


(©) الكحولات درجت غليانها كبر من الالكانات 


() الكحولات لا تذوب فى الايثير ١‏ 


الشامل فى الكيمياء | 


»> كحول زيتى القوام صيفتة العامة (011) ر,.بى11 ,0 ٠‏ 


)١(‏ يعتبرمن الكحولات له 
(0) الأوليت (ب) الثانويت ©) ثلاثى الهيدروكسيل (ذ) احادى الهيدروكسيل 
(3) درجة غليان هذا الكحول 8 01111 
(1) مرتفعت () منخفضت (ج) متوسطت 
") عدد الروابط الهيدروجينية الذى يكونها هذا الكحول .............عدد الروابط الهيدروجينية فى جزيئات 
١‏ الكحول الايثيلى مع العلم ان لهما نفس عدد المولات. 
ظ () أكبر (ب) أقل ©) يساوى 


' 2 ثلاث مركبات الاول (20077) والثاني (7019) والثالث (2077) فال مركب الاول غير عضوي متعادل والثاني 
عضوي اليفاتى والثالت غبرعضوى قاعدى. 


(1) 27م للمركب الاول أكبر من المركب الثانى فمن الممكن أن يكون المركب الاول ممم 
(0 11,011 751,09 
© 2»013 (5) جميع ماسبق 
(؟) يذيب المركب الاول مو ب 
5-5 الثاني (2) المركب الثالث ©) الاثنين معاً 
)27م للمركب الثانى ...87م للمركب الثالتٌ ' 
(0 اكبر (©) اقل (ج) يساوى 
(4) درجة غليان المركب الأول .......... درجة غليان ثانى أفراد المركب الثاني 
() أكبر (©) أقل (ج) يساوى 
(©) يتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع 21111111 
() المركب الثانى والثالث (ب) المركب الاول والثانى : 
©) المركب الثالث فقط (5) لاشئ مماسبق ْ 
(» تظهر الصفة الحامضية الضعيفة للكحول الايثيلى عند تفاعلة مع 52000 1 
(0) حمض الاستيك (ب) هيدروكسيد البوتاسيوم ا 
(ج) البوتاسيوم () الرصاص ' 


ا ا ا ااا ا ا ا ف ا ا م0 اال ل ل ل لس يح سس يح 13101000 نود يتور راحنه: اعيق .ها حتلم 


الشامل فى الكيمياء 


2 فى تفاعل الفلز النشط مع الكحول يكون الشكل الصحيح للكحول 


0 8 :0 -م 2 : 0 -جر 0:2 -م 
22> يتفاعل الميثانول مع الفلز الذى جهد اختزاله 2ض 
00 1.4717 (2©) صفر © 1,517 () 2,977- 


4 28-+لجطل مم + الكوكسيد الألكيل 
حيث 4 مركب غير عضوي , 8 مركب عضوي 
)١(‏ 7م للمركب 24 ...11.620.002 للمركب 8. 
()أكبر ©) أقل ©) يساوى 
(5) يتفقا كل من 4 ,8 فى 1 
(أ) مركبات قطبيت (©) مركبات غير قابلتّ للاشتعال 
©) مركبات هيدروكريوني © مركبات هيدر و كسيلين 
() يتفاعل حمض الخليك مع 0000 #5*5*#*غ1©1 
40 8 © 8ب 


4 ناتج تفاعل الكحول الايثيلى الذى يحتوى على نظير الاكسجين الثقيل *:0 مع حمض الاسيتيك 
........................ اتج تفاعل الكحول الايثيلي الذي يحتوي علي الاكسجين العادي مع حمض الاسيتيك 


(آ) تختلف (©) نفس ©) لاشئ مماسبق 
<> تفاعل الكحول الايثيلى مع حمض هالوجينى تفاعل خاص .........للحمض الهالوجينى 
(1) بالميدروكسيل ©) بالكلور ©) بالميدروجين 
<> تفاعل الكحول الايثيلى مع حمض كربوكسيلى يشارك الحمض الكربوكسيلى بنفس 0 
(أ) مشاركت الكحول الايثيلى عند تفاعله مع الصوديوم 
© مشاركت الكحول الايثيلى عند تفاعله مع حمض معدني 
(ج) مشاركتة الكحول الايثيلى عند تفاعله مع حمض كبريتيك مركز يذ 180 


(3) مشاركت الكحول الايثيلى عند تفاعله مع هيدر وكسيد صوديوم 


اياي ورين الشامل في الكيمياء 


(» كعول ى هتفك رمم + وير كنك وير كحون م 


(١)المحلول‏ 8 يمثل محلول 11127 
() حامضي () قاعدي (ج) متعادل 
() الحصول على الكحول 1 مرة اخرى بعد تفاعلة مع حمض هالوجين يمثل تفاعل 0ظظ51 
(1) تام () إنعكاسى ©) نحظي © جميع ماسبق 
,محلول ر4) 
محلول (2) 
1م للمحلول 4 ...011022000 للمحلول 78 
(أ) أكبر () أقل ©) يساوى 
التفاعل السابق 21111 
(آ) تام نتكوين راسب 


(ب) انعكاسى لعدم خروج أياً من النواتج من حيز التفاعل 
©) تام لاختلاف ظروف التفاعلين 


(د) لحظي لأنه يتم بين الايونات 


يتشابه المركبان 4 مع المركب 87 فى #677”7ظ 

(1)انهما مركبات عضوي (ب) مركبات معدنيت 

(ج) مركبات قابدت للاشتعال (د) مركبات لها روائح عطريت 
<7> التفاعل الخاص بمجموعة الكاريينول فى الكحول تمثل 200006 

(0 تفاعل اختزال (ب) تفاعل اكسدة 

(ج) تفاعل هدرجت () تفاعل هدرجت 
27> تتوقف نواتج التفاعلات الخاصة بالكاريينول على 122 

() كميتّ العامل المؤوكسد () كتدنّ الكحول 

©) نوع الكحول (ك) كثافت الكحول 


الشامل في الكيمياء 5 


ل ل ل لك الك الك الك لك 0 الله الك 0 الك لظ الف اد الك 


«0» عدد خطوات تأكسد الايثانول ...هده خطوات تأكسد 1 بنتانول 


(0 أكبر (ب) أقل ©) يساوى 


يتغير لون محلول حمض الكروميك من البرتقالى الى الاخضر عند اضافته الى 5506 
() 2-مينيل-2- بروبانول (7) إيثير ثنائى الميثيل 
(ج) ايثانال (د) حمض ايثانويك 
”> يكشف عن السائقين المخمورين عن طريق ا 
(1) شم رائحت الفم (ب) هواء الزفير 
2©) عدد ضربات القلب (د) لون العينيين 
<> البروبانون يمثل مركب 1100 
()هيدروكربونى (#) كربوهيدراتى ١‏ (ج) كيتوني (د) الدهيدى 
7 تنتح الالدهيدات والكيتونات من ...00000000000 الكحولات. 
()هدرجت (ب) احتراق (©) نزع الماء (5) لاشيء مماسبق 
72> التغير الحادث ياضافة محلول مخفف من برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز الى 
-2-ميثيل-2- بروبانول والرج الشديد في 01000 
(0) اختفاء اللون البنفسجي (©) ظهور لون اخضر 
(ج©) ذوبان الكحول يذ المحلول المائى للبرمنجانات (3) تتغيرقيمت 717 للمحلول الكحولى 
92> عند نزع 40 جزئ ماء من 80 جز ايثانول يتم ذلك فى درجة ....................يتكون ا 
(0) 140 /ايثير معتاد ©140/ ايثين غير مشبع 
©) 180/ ايثير معتاد () 180/ الكين 
عند نزع 15 جزئ ماء من 15 جزئ بروبانول اولى يتكون ...........فى درجة حرارة 1 
(3) إيثير بروبيل ثنائى / 140 (ب) إيثير ثنائى بروبيل /480 
(ج) بروبين 140١‏ (د) كبريتات بروبيل هيدروجينيت في 80 


م سل الاب ب مه 


7 الشامل في الكيمياء 


77> يستخدم فى القضاء على فيروس كورونا المستجد 
(]) الاسيتون/ الفطريات 
(ج) السبرتوالابيض / الميكروبات 

72> تعرف المشروبات الكحولية بالشروبات الروحية. 


يدخل في صناعة هذه المشروبات 220110 


(أ) كحول أولى أحادى الهيدرو كسيل 
©) كحول ثنائى الهيدروكسيل 


(ب) حمض البنزويك/ البكتريا 


() الميثانول/ خلايا المخ 


ووو 


() كحول ثانوى احادى الهيدروكسيل 


(3) جميع ماسبق ويزيد معهم الميثانول 


<> تناول الايثانول النقي باستمرار يؤدى الى 232321 
() قرحت المعدة (ب)العمى (ج) الجنون (د) لاشيء مماسبق 
نسبة الماء فى الكحول المحول قد تكون ................نسبة الميثانول 
() ضعف () أربعت امثال ©) تساوى (2) 3 امثال 
> يتم تعقيم الفم والأيدي لقتل البكتريا والفيروسات مثل فيروس كورونا عن طريق 1110101 
(1) الكحول المحول ©) الميثانول 
(ج) الايثانول (ك) البروبانون 
> ترك 200 مل من الايثانول فى عبوه مغلقه فى مجمد ثلاجة لمدة ثلاثة أيام 
)١(‏ الحالة الفيزيانية للإيثانول بعد 3 ايام 85 *ه**هظ5 
(1) صلبت (2) سائدت ©) غازيت 
(؟) قيمة 277 للإيثانول بعد مرور 3 ايام 7711 
(1) تزداد (©) تقل ©) لا تتغير 
(”") حجم الايثانول بعد مرور 3 ايام م.2000 فل 
(0) أكبر (©) أقل (ج) يساوى 
(؟) عند سكب 100 مل من الايثانول على 20 مل من زيت عباد الشمس ظ22 
(1) تزداد كثافت الزيت (©) يتغير لون الزيت 
2©) يختفي الزيت (د) لاشئ مماسبق 
سا و م اواو ع وميا عو ل ا 2 ا م م 5ه 0 


امم سر م سه 


(>الشق ا مسئول عن تكوين الروابط الهيدروجينية بين جزئ كحول ايثيلى وجزئ اخر هو الشق المسئول عن 


(أ) أكسدة الايثانول (ب) تفاعل الايثانول مع الصوديوم 
(ج) تفاعل الايثانول مع حمض معدنى (د) تفاعل الكحول الايثيلى مع حمض الاسيتيك 
72> عند اضافة 5 جم من قطعة صوديوم فى 8 مل من الايثانول نلاحظ اختفاء قطعة الصوديوم. 
)١(‏ اختفاء قطعة الصوديوم بسبب لظ 
(1) حدوث تغير فيزيائى بالذوبان (7) حدوث تفاعل كيميائى 
©) حدوث اتزان ديناميكى (د) لاشيء مماسبق 
(5) يمكن التعرف على الغاز المتصاعد عن طريق 11111 
() ورقتّ عباد الشممس () ماء الجير الرائق 
©) ورقتّ مبللتّ باسيتات الرصاص () عود ثقاب مشتعل 
(") بعد تبخير المحلول السابق على حمض مائي ساخن يتكون 111ظظ 
)هاده صلب لاتذوب فى اخاء (2) مادة صضلبخ بيشاء توب في كاد 
©) ملح معدني (3) مادة صلبت زرقاء تذوب فى الماء 
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5 الشامل في الكيمياء 


ا ا 0 


الدرس الثامن من الكحولات تناتية الهيدروكسيل حتي نطاية 
الفينولات 


ظ 


22> عند فتح غطاءاحد الاقلام الجافة فانسكب الحبرمرة واحدة على سطح الورقة البيضاء عند الكتابة وهكذا بسبب ظ 


: (أ) سيولتّ الحبر (ب) عدم وجود الايثيلن جليكول 
ا (ج) عدم ثبات مادة الحبر (2) ثقوب باعلي انبوبت القلم 
١‏ <> البوليمر الذى يدخل فى صناعة افلام التصوير يعتبر بوليمر ل 0 
ا (0) كحول احادى الهيدروكسيل (ب) كحول ثنائى الهيدروكسيل 
ا (ج) كحول ثلاثى الهيدروكسيل (5) كحول عديد الهيدروكسيل 
<> الايثيدن جليكول يعتبر من 0 
)١( 02‏ السوائل الخفيفت © ساكل نزخ 
©) سائل شديد اللزوجت (5) مادة صلبت 
ْ <> للحصول على نيترو ايثلين جليكول من خلال تفاعل خاص 5 
ٍ (0) بالهيدروكسيل (ب) الميثيلن 
ٍ (©) هيدروجين مجموعد الهيدروكسيل (د) جميع ماسبق 
<> للحصول على نيتروجلسرين من 1,2,3 ثلاثى كلوروبروبان يتم 1110110 
١‏ (1) الهيدرة ثم النيترة (ب) النيترة ثم الهلجنت 
0 (ج) تحلل مائى قلوى ثم نيترة (د) سلفنت ثم نيترة ْ 
<((© الصيغة ,0 ,021,3 تمثل أحد المفرقعات 
١ ١‏ تنتمى هذه الضيغة الى 101118 ْ 
ْ (0) المركبات الاليفاتين (ب) مشتق اليفاتى : 
(ج) مركبات اروماتيت مشتق اروماتى ْ 


الشامل فى الكيمياء 


(؟) تحتوى الصيغة السابقة غلى عدد ع فيتيلين 


40 3 2 © 100 


(") عدد مجموعات النيترو فى هذا ال مركب 000 
10 ©2 3 46 
»> مركبات يحتوى على 5 مجموعات هيدروكسيل ومجموعة فورميل يعتبر مه 
(أ) الكحولات عديدة الهيدروكسيل (©) الميدروكربونات 
© البروتينات (د) الكربوهيدرات 
((»> المركب العضوي الذي يحتوى على 5 مجموعات هيدروكسيل ومجموعة كربونيل من 5550 
(1) الالدهيدات عديدة الهيدروكسيل (©) الانزيمات 
(ج) الكحولات عديدة الهيدروكسيل (د) الكربوهيدرات 
72> يتفق كل من الجلوكوز والفركتوز فى 1577111ظ5ظ 
(0) عدد المجموعات الوظيفيت (ب) نوع المجموعات الفعالتّ 
(©) الخواص الكيميائيت () جميع ماسبق 
»> الصيغة ‏ 0, ,0,21 لمركبين مختلفين.........ومتماثلين ماع م1 
(0) الخواص الكيميائيت / الكتلت الموليت 


(2) الضيغه الحزيكية / عدد مجموعات الهيدروكصيل 
©) مصدر كل منهما / نوع المجموعت الفعالت 


(3) الصيغت البنائيت / نومهما ككربوهيدرات 


<> الفركتوز يعتبر من 7ط 
(1)الكربوهيدرات غير المشبعات (ب) كيتون عديد الهيدروكسيل 
(ج) الدهيد عديد الهيدروكسيل (د) كحول خماسى الهيدروكسيل 


72> يتفق الكاتيكول مع الايثيلن جليكول فى 
(آ) الكتلت الموليت / الصيغت البنائيت 

(7) الصيغتّ الجزيئيت / عدد ذرات الكربون 

©) عدد مجموعات الهيدروكسيل / نوعيهما كمركبات هيدر و كسيليت 


(3) درجت الغليان / عدد الروابط سيجما 


<7» الصيغة ,11,0,) نمثيل صيغة مركب مشتق ا 
(0) اليفاتى (©) اروماتى ©) كربوهيدراتى 
:»> يمكن الحصول على , (71,)011,) من التحلل المانى القلوي ل ..........في درجة حرارة مرتفعة وضغط مرتفع. 
(أ) كلوروبنزين (©) ارثوثنائى كلوروبنزين 
(©) ثنائى كلوروهكسان حلقي (5) لا توجد اجابت صحيحت 
<0» يدخل كمادة اولية فى تحضير الاصباغ والمطهرات 121 
(0) مركب هيدروكسيلى اليفاتى (7) مركب كربوهيدراتى الدهيدى 
©) مركب نيترو اروماتى (5) مركب هيدرو كسيلى اروماتى 
72> ينتح من التقطير التجزيئ لقطران الفحم ا 
(0) الكان والكين 
9) جلوكوز وفركتوز 


(©) مركب اروماتى ومركب هيدرو كسيلى اروماتى 


© جميع ما سبق 

27 لتحويل +21 الى 1071 وتعويل 4776 الى 47011 يتطلب 520 
(آ) محلول حامضى قوى (©) محلول قلوى قوى 
©) هيدروجين (د) هالوجين 
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الشامل في الكيمياء 7 


ع عع ص ام حورا 


(1) الخواص الكيميائيت / الكتليّ الموليت 


(#) مركبات هيدروكسيليه / تفاعلهما مع حمض الهيدروكلوريك 
©) الكتلتّ الجزيئيي / الصيغت الجزيئيت 
(د) عدد ذرات الكريون / عدد المجموعات الهيدروكسيل 

<7» يتفقا كلا من الصودا الكاوية وحمض الكربوليك فى ..................... 


(أ) مركبات اليفاتية (ب) تأثيرهما على صيغتّ عباد الشمس 
(ج) لهما تأثير كاوى على الجلد (د) الخواص الكيميائيت 
(» سرعة ذوبان هيدروكسي بنزين في الماء البارد ...عن الماع الساخن. 


(1) أقل (©) أكبر (ج) يساوى 


ملل 
4 247162011 


العملية )١(‏ تكون فيها درجة الحرارة المستخدمة ...............الضغط المستخدم 

(1) متساويت () أكبر ©) أصغر 

العفلية ١(‏ ) لم فى ............ 57ظ2 

(أ) خطوة واحدة 2 2) خطوتين (ج) "" خطوات (ك) لاشئ مماسبق 
العملية (5) يتم فيها 5007ظ1 

0 اكسدة كم علجدة (ب) هلجنت ثم اكسدة 

©) اختزال ثم هلجنت (د) هلجنت ثم اختزال 


2 الفاينيل والفينيل والفينول ينطيق عليهها اليا من ............... 


(1)شحهوعات دريس عضوين ماعدا الثانى (ب)مسحموهاة ذريث عضوين ماعدا الاول 
©) جميعهم غير مشبع 340 شيء مما سبق 


5 الشامل في الكيمياء 


الكيمياء العضوية 


4 الروابط التساهمية بين الاكسجين والهيدروجين فى مجموعة الهيدروكسيل فى الفينول اضعف منها فى 


مجموعة 011 فى الكحول الذى يدل على ذلك 8 طشظ3ظ1 
(1) تفاعل الفينول مع الصوديوم (©) تفاعل الفينول مع حمض النيتريك المركز 


©) تفاعل الفينول مع هيدروكسيد الصوديوم (د) لاشئ مماسبق 


42 2-0 . 41-01 
)01( )2( 
)١(‏ الرابطة (1) سس ناسيب ]ترايظة (02/: 
(1) أطول واقوى 2) أقصر وأاضعف> جج)أطول وأضعف (ك) أقصر وأقوى 
)١(‏ تنكسر الرابطة ...............عند التفاعل مع 5101 . 
100 (ب© 2 ( 1,2 
(5) تتفق الرابطة (2) , (1) فى 001 ”2 
(1) الطاقت اللازمت لكسرها (©) عدد الالكترونات المكونت لكل منهما 
(2) طولهما بوحدة الانجستروم () لاشئ مماسبق 
©» «(0) 2 
0-8 -عم 


س0 الرابطة ... عند كسرها بتفاعلها مع قلوي والتي تثبت أن الفينول حمض 
(0) الرابطة(1) << ©)الرابطة (2) (1,2 
0( عند اضافة حمض 7101 الى المركب السابق فان يهاجم 050 


(الرابطة(1) #2)الرابطة(2) ج) الرابطج (1(,)2) () لاشئ مماسيق 
") الرابطة (؟) ...............الرابطة )١(‏ 

(0) أطول (©) اقصر (©) يساوى 
*)المسئول عن تقصير الرابطة (2) 521 

()ذرة الاكسجين (#)ذرة هيدروجين 

©) مجموعت الاريل (ك) جميع ماسبق 


0 
ا ا ا ا ل ل ل ال اله ال الك ال الل ال اكلم 


8 ا 


(» مركب 5 + حمض ([ «حمض > حيرض 8 + حمض / 
)١(‏ يتفقا كل من الحمض ) والحمض 8 فى 2 -_-____م ا ا ا ا 
(1) الكتلتّ الموليت (#) الصيغت الجزيئيت 2 (ج) كلاهما حمض معدنى (3) كلاهما حمض عضوى 
(؟) يتفق الحمض (1 مع الحمض 4 فى إنهما مركبات 6شظ1 
(1) اليفاتيت () أروماتيت ©) كربوهيدرات (5) مشبعت 
") أكبر 21 هو 8شظ25 
00م (ب) 2 5 (4 
(؟) عند تفاعل الحمض ()) مع الكمض (4) يسمى 211 
() هلجنة نيترة ©) سلفنت (5) الكدج 
(0) يستخدم فى صناعة الأسبرين 210 
400 © م 02 6م 
)١(‏ يستخدم فى علاج الحروق 2ط 
400 )8 62 (©6م 
<> من أثبت الصبغيات تماسكا ببشرة الانسان لظ 
(1) برمنجانات البوتاسيوم البنفسجيتّ (ب) ثانى كرومات البوتاسيوم البرتقاليت ظ 
©) كبريتات النحاس المائيتّ الزرقاء (3) حمض البكريك ظ 
( بوليمر مشترك ح نلحدة © بوليمر مشترك ج كلس مونم ر8 + مونمر / ظ 
)١(‏ كلا من المونمرين 4,8 من 2173071110 
(0) الهيدروكربونات المشبعت (©) الميدروكربونات الغير مشبعت 
١‏ ©) مشتقات الهيدروكربونات (5) لاشئ مماسبق 
ظ (؟) البلمرة (2) نمثل 000 5”5770000*ظ15 
1 () بلمرة بالإضافت (©) بلمرة بالتكائف ١‏ (ج)الإثنين معاً (5) لاشيء منهما 
' (") ينتج مع البوليمر المشترك مركب ك2 
' (أ) عضوى (©) غير عضوى ©)!. ب معاً 
---80 ع سد نا-3 هوتويول فى نظيعية ست 


(؟) البوليمر الشبكى الناتح يتميز بلون 000 لظ 
(1) أسود © بنى فاتح 


(ك) بنى قاتم 


(©) يدخل فى عمل الأدوات الكهربية واااو و 

(0) مونمر 4 (©) مونمر 8 ©) البوليمر المشترك 0< (3)البوليمر الشبكى 
(» تصنع طفايات السجائر من ...... واس ا 

0 مم © 70م 2©) البلاستيك الشبكى (د) جميع ماسبق 
2 البلاستيك الشبكى ينتح من 1ك 

()هيدرة حفزيت (ب) سلفنه ممتدة 2©) بلمرة بالإضافت (3) بلمرة بالتكائف 
12> معلول .4 جر ,امع جر 011,011 
)١(‏ المحلول 4 الناتج 1011ظ2ظ1 

(أ) عضوى (©) غير عضوى ©) حيوي 
(1) المحلول 4 الناتج 111111ظط 

(0) أزرق ©) احمر 2 بتفسجي (ك) عديم اللون 


001 
© مركب 8 جك 8١,‏ + 11,017ر0 


' 
احمراللون عديم اللون 
ا مركب 8 الناتج 110 
(ل) شحيح الذوبان فى الماء ولون أصضر (©) يذوب فى الماء مكون محلول أبيض اللون 
©) راسب بنى قاتم (3) شحيح الذوبان 2# الماء ولونه أبيض 
2 2:0 + تممليدا لجس ور 0+ ه-161-01ر 
)١١‏ التفاعل السابق يمثل ”2 
(1) بلمرة بالإضافت (©) هدرجت الفينولات 
(ج) تفاعل الفينول مع الفورمالدهيد (3) سلفنه مستمرة 


لمزيد من الكتب وملخصات المراجعة النهائية انضم إلى قناة الدحيحة كتب تليجرام *اث 
1ط112111) 


42 
() المركب 5 الناتج يمثل 0 


00 جزئ ,00 (ب) جزئ, 1711 
(ج) جزيئ ماء () جزيئْ بنزين عطرى 
(:> بلمرة بعض الالدهيدات تشبه بلمرة 00 
(0) الالكينات (ب) البنزين العطري 
(ج) الكحولات ثنائيجّ الهيدروكسيل (د) جميع ماسبق 
كواشف الفينول 011111ذظص2 
() عضوي (ب) نوويت (ج) معدنيت () لاشيء مماسبق 
2( مركبين هيدروكسيلين الأول له استخدامات حياتية مباشرة والثاني يدخل في تحضير عقار طبي كمادة أولية 
)١(‏ المركب الاليفاتي هو ظهظ21 
0 الأول (ب) الثاني ©) الأول والثاني 
(") عند نيترة يشبه نيترة الطولوين يكون المركب و ل اد 
(0 الأول (ب) الثاني ©) لااشيء منهما 
(") المركب الأول ...............-. ذويانا في الماء عن المركب الثاني 
( اكبر (©) اقل ©) يتساوى 
> عدد متشكلات الكاتيكول ............... عدد متشكلات البيروجالول 
(1) أكبر (©) أقل (ج) يساوي 
> أفضل هاليد ألكيل لتحضير أبسط كحول 53110 
0 «ظر0 © 1ر0 © لله ,011 
يتفاعل محلول كلوريد حديد 111 مع مركب هيدروكسيلي ل 
(1) أليفاتي () اروماتي (ج) معدني © باخ 
---- د لوث ما عاحاح سا حرم ساحاس عاد تكاس دا اناا ساد دا عا دان عاد نادت د اما ساحات دواد كات دان ساسا '” 


الشامل في الكيمياء 


الاحماض الكربروكسيلية 


(ر> حمض فورميك وحمض هيدروكلوريك وحمض نيتريك وحمض كبرتيك. 


)1 تتفق جميع هذه المركبات في لظ 
(أ) الكتليّ الموليت (2) الصيغت الكيميائيت 
© 2011 نهم أكبر من 7 (3) القوة 
قه جميعهم أحماض كيميائية عدا 0ش( 
(أ) حمض كربوكسيلى () حمض النيتريك 
(©) حمض الكبرتبك (ك) لاتوجد اجابن صحيحت 
9) يمكن أن تكون مجموعة متجانسة من المركبات لظ 
(أ) حمض هيدروكلوريك (©) حمض كربوكسيلى 
©) حمض نيتريك (2) حمض كبريتيك 
ا 2 الحمض الأليفاتى والحمض الأروماتى كلاهما لهما نفس 5700 
(0) الثبات (2) القوة © الجموعة الفعادة | (2) جميع ماسبق 
ظ ظ 42 1-011 صيغة عامة للأحماض الكربوكسيلية. 
ظ نمثل صيغة عامة للأحماض 121 
(1) الأليفاتيج غير المشبعتّ ©) الدهنين 
2) الأروماتيج المشبع © قود إساية يعسن 
6 المجموعة الوظيفيه المركبة توجد فى 150 
11 (الأحماض الأليفاتيت () الاحماض الدهنيتّ 
©) الاحماض الاروماتي () جميع ماسبق 


<> الأحماض الدهنية فى الدهون توجد على هينة 


1 (أ) كيتونات ١‏ ب) الدهيدات ©) إسترات (5) أمينات 
(> أبسط الأحماض الكربوكسيلية الأليفاتية والأروماتية يتفقان فى و 
(1) القوة (©) الكتدت الجزيئيت (ج) الصيغتّ العامت () قاعديتّ الحمض 
2»> ,( 6,281,600 و ,(8,)011 ,© هما مركبان عضويان. 
)١(‏ تنتمي هذه المركبات الى 3ك 
()الأحماض الاروماتيت (ب) الأحماض الأليفاتيت 
©) الفينولات (5) المشتقات الاروماتية 
(3) يتفقان المركبين السابقين فى 21111 
(0) الكتلت الموليت (©) عدد ذرات الكربون 
©) عدد المجموعات الوظيفيتّ (3) عدد ذرات الأكسجين 
(") حمض الفورميك وحمض الأوكساليك من الأحماض الكربوكسيلية 506 
(0) أحادى القاعديت (ب) ثنائى القاعديت 
(ج) الأليفاتيت (د) الأروماتيت 
(؟) يحتوى أحد هذين المركبين منهما على عدد من الروابط باى يساوي ........ 0 
10 ©2 
30 (د) لا توجد اجابت صحيحت 


(,» يسمى المركب 00011 - 0 : 0 - 0_1 بنظام الايوباك. 
فق 7 


() ثنائى كلوريد حمض البالماتيك 
©) ثنائى كلوروبروب الكيل بروبانويك 
©) ؟."- ثنائى كلوروهكسا ديكانويك 


(ن) كلوريد الهكسا ديكانويك 


لك ل ال ال ل 05 


الشامل في الكيمياء 


22> مصدر ا مرهكب الاتى 00011 ,(,017) ,0721© +5 
(1) نباتي (ب) حيواني 
(:» الألكان المقابل للخل يحتوى على ..............مجموعة الميثيل 


100 2 39 © 4 
<> حمض الميثانويك وحمض البالماتيك كلاهما 2ط 
(0) أحماض نباتيت (9) أحماض حيوانيت 
(ج) أحماض معدنيت (3) أحماض كربوكسيليت 
(:» للحصول على الخل من الايثين يستخدم 11000 
(0) حمض كبرتيك وماء وعامل حفاز 
(9) حمض كبريتيك وماء مركز وفطر 
©) حمض كبريتيك مركزوماء ويكتريا 
(5) حمض هيدروكلوريك مركز وماء وعامل مختزل 
(:» للحصول على حمض كربوكسيلى الكانه المقابل الإيثان من الميثان يتم 2011 
(0) تسخين ثم اختزال ثم هدرجت 
(©) هدرجت ثم أكسدة ثم هيدرة 
©) تسخين شديد وتبريد سريع ثم هيدرة حفزيت ثم اختزال 
() تسخين شديد وتبريد سريع ثم هيدرة حفزينّ ثم أكسدة 
22> الميثانويك والايثانويك والبروبانويك والبيوتانويك. 
)١(‏ تنفق الاحماض السابقة فى 21111 
() الكتلح الموليت (ب) السلسّ الكربونيت (ج)المجموعتالفعالت (3) درجت الغليان 
(") درجة ذوبان الايثانويك .........--..........شرجة ذوبان البنتانويك 


() أكبر (©) أقل ©) يساوى 


(5) لا توجد اجابت 


15 (©29 3 (5) لا توجد اجابيج صحيحت 
»> الألكان المقابل للحمض المستخلص من النمل الاحمر يحتوي على عدد ............من ذرات الكربون. 


سن ام امم سام 


أب التفا عت أة. اعنا. ابا حت التق يه انق متت ايه ايك يقه نسدد لفقا يقفا الفط احبر 


(") الأحماض السابقة 


(1) سوائل زيتيجّ القوام (©) صلب لا تذوب فى الماء 
(©) سوائل كاويت لها رائحت نفاذة © جميع ماسبق 
72> النبتانويك والهكسانويك والهبتانويك والأوكتانويك. 
(١)المركبات‏ الأربعة السابقة ا 
(1) مشتقات مشبعت (7) هيدروكربونات غير مشبعت 
©) هيدروكربونات غير مشتقات (د) مشتقات غير مشبعت 
(؟) يزيد كل مركب عن الاخر فى المركبات السابقة 27 
0 بمجموعن ميثيل 5 مجموعدرّ كربوكسيل 
©) مجموعت ميثيلين (د) مجموعت الكيل 
؟") الاحماض الاربعة السابقة لظ« 
() قامج الذوبان 3 الماء (©) لها رائحي نفاذة 
©) شحيحت الذوبان 2 الماء (3) عديمت الرائحت 
((» الصيغة الكيميائية الاتية 00011 - «(011) - ,011 نمثل حمض كربوكسيلى عديم الرائحة. 
)١(‏ الحمض السابق يتهيزٌ الك ..................... 0 
(1) شحيح الذوبان فى الماء (©) تام الذوبان فى الماء 
©) لا يدوب 2 الماء (د) له تأثير كاوي على الجلد 
(؟) من المتوقع ان يكون الرقم 2 111 
4 (©5 ©3 10 
(") يرتبط الجزيء الواحد من هذا المركب مع جزئ اخر ..........هيدروجينية. 
(3) رابطة واحدة ©) رابطتين 7©) ثلاث روابط © عدد لا نهائي 


لمزيد من الكتب وملخصات المراجعة النهائية انضم إلى قناة الدحيحة كتب تليجرام *اث 
111 11) 


ا دا الشامل في الكيمياء 


«(> مركب + صبغته 00011 ,011 - +1 ومركب 5[ صبغته 011 , 011 - 1 وكلاهما يحتوى على نفس 


مجموعة الالكيل. 
)١(‏ درجة غليان ال مركب 2 .........رجة غليان ال مركب 8. 
() أكبر (ب) أقل (ج) يساوى 
(؟) عدد الروابط الهيدروجينية بين جزيئين للمركب 8 .................عدد الروابط الهيدروجينية بين جزيئين 
للمركب 41. 
(1) ضعف (ي) نصف ©) 3 امثال () يساوى 
(") جزيئات المركب امبو ند ب توعد قن سات 
400 )8 (©) الاثنين معاآ 
(4) يتفاعل ...م فلز الحديد 
(0) ا مركب 24 (ي) المركب8 () الاثنين معاً 
(©) يمكن استخدام ...فى التميز بين ظ, 4 . 
(1) فلز الصوديوم (ب) فلز البوتاسيوم 
(ج) كربونات صوديوم هيدروجينيي © جميع ما سبق 
(7) تفاعل ا مركب 4,8 مع ..............يثبت اختلاف كبير فى حامضية كل منهما 
(1) فلزجهد اختزاله موجب (ب) فلزجهد اختزاله 2.7- فولت 
(ج) فلزجهد اختزاله صفر (د) لاشيء مماسبق 
(9) تفاعل ....................مع المركب 4 يثبت انه أكثر حامضية من 8 . 
(0 لافدز (ب) فلز نشط (ج) حمض معدني (5) ملح 
(1) عند اضافة المركب 4 الى المركب 8 ينتج اس 
(0) بوليمر (ب) الدهيد (ج) إستر (د) كيتون 


(؟) المركب الناتح من تفاعل 4 مع 7 يسمى 121111 


(0) الكانال (ب) الكانول (ج) الكانوات الألكيل (2) لاشئ مماسبق 


ل ال ا ا ا ل ل لك للك ال الف الاك الك الاك 01 ال 017 


1 9 


12311016 يمكن اختزاله بالهيدروجين فى وجود عامل حفاز‎ )٠١( 

0 4 © 8 (ج) الاثنين معاً () لا توجد اجابت صحيحتّ 
)8 0 4 

العملية )١(‏ تسمى 077ظ2 

(0) اختزال (ب) أكسدة ©) انحلال حراري (2) هيدرة 

العملية (؟) 1577 

() اختزال (©) أكسدة ©) هدرجت (ك) احتراق 
)١1١(‏ عند اضافة حمض الخليك الى ................تصبح قيمة 2717 للناتج يساوى 7 

40 8 (ج) الاثنين معاً (5) لا توجد اجابت صحيحت 
52> عند انواع المجموعات الفعالة فى حمض الساسليك ...............عدد انواع المجموعات الوظيفية لحمض 
اللاكتيك ...........-...وعدد انواع المجموعات الوظيفية فى حمض البنزويك. 

(أ) يساوى ويساوى 2) أكبر ويساوى () تساوى وأكبر (5) أكبر وأقل 
> عدد قاعدية حمض البنزويك .......--.......عدد قاعدية حمض الخليك و ...0 عدد قاعدية 

(0 تساوى وأقل 2 ©) أكبر ويساوى © تساوى وأكبر () أكبر وأقل 
<> حمض السلسليك يتميز بان 211101117 


(أ) حمض اليفاتى يحتوى على مجموعتين وظيفيتين 
© يتفاعل مع الاحماض الاليفاتيت فقط 
©) يتفاعل مع الكحولات فقط 


© يتفاعل مع حمض كربوكسيلى وكحول 


082 -0 -,0,11 لجخ 11ر0 
)١(‏ تمثل 1 بمجموعة 017 
© ,8ه ,1ه ,0,18 (2) جميع ماسبق 


بدددة زر الشامل في الكيمياء 


(") يتم إجراء التفاعل السابق 1ك 


(1) بالهيدروجين فى وجود عامل مختزل 400 


(ب) باكسجين الهواء الجوى فى وجود عامل مؤكسد و400 
©) باكسجين الهواء الجوى و400 
(د) بأكسجين الهواء الجوى وعامل حفاز و400 


<> يمكن عكس التفاعل السابق والحصول على 0171 -© -,0,51 من 0,1,8 عن طريق 0 
0 
() تعادل ثم اختزال ثم تقطير جاف (7) تقطير جاف ثم الكلتّ ثم تعادل 
(©) تعادل ثم تقطير جاف ثم الكل (ك) تعادل ثم سلفنه ثم الكلت 
<:» لديك حمضان الأول صيغته العامة 0011 والثاني صيغته 700011 
)١(‏ يتفقان كل منهما فى ا 
(0) القوة (7) الذوبان فى الماء 
©) التفاعل مع هيدر وكسيد فلز () الكتلتّ الموليت 
(7) يصعب التمييز بينهما باستخدام كربونات فلز وذلك لان 6 
(آ) لهما نفس الكتلت الجزيئيت () لهما نفس المجموعت الفعالت 
©) كلاهما مركبات مشبعان (5) يختلفان 2 نوعهما 
(”") لا يفضل استخدام حمض الكبرتيك المركز عند تفاعل الكحول الايثيلى مع الحمض... 
(0) الاول (©) الثاني ©) الاول والثاني 
(4) يمكن الحصول على استرأروماتى عند اضافة الايثانول الى 5ط 
() الحمض الاول (2) الحمض الثاني (ج) الاول والثاني 
(©) عند اضافة محلول الصودا الكاوية الى الحمض الاول ينتج 2121110 
(1) إستر اروماتي (7) إسير أروماتي ©) ملح اليفاتى (3) ملح اروماتى 
8 سات م نت لسن ع مام م عام عت سن سات ساسم سن سن لل لس لس د د د يي 


وو وهوووه 


تامس ساس - 


:ا كا عم حم ويد و نوهد تك هك كاك كد حا اس اجات 


ثلاث أحماض كربوكسيلية الصيغة الجزينية لهم كالاتى 


ر0 ,020,15 , ,8-0110 , ب,0 ,4-087 


د 2,0 
)١(‏ يدخل فى صناعة الصبغات 3575776« 
0 4 (© 8 68 () 4م 
(1) الحمض الذى يدخل فى الاضافات الغذانية 0 
() أروماتي ويمثل © (ب) اليفاتى وبه مجموعت ميثيل 
(ج) اليفاتى ويمثل / () جميع ماسبق 
(") ملحه الصوديومى أعلى ذوباناً من حمضه 20000 
4 © 8 52 (5) لاشئ مماسبق 
(4) يستخدم ملحه الصوديومى فى الحصول على غاز عضوى 571 
40 )8 5-5 (5) لااشخ مما سبق 
(©) يستخدم ملحه الصوديومى فى حفظ اللأكولات المحفوظة 5 © هششظ2 
40 65 552 (د) لاشئ مماسبق 
(5) يتجمد فى درجة حرارة غرفة شتاءا درجة حرارتها 8060 0 
40 )8 ج62 ()لاشئّ مماسبق 
4 يحافظ على التفاح والبرتقال المجمد ر 0 17107000 
(1) ملح الحمض الكربوكسيلى (©) حمض ثلاثى الكربوكسيل 
©) حمض مصدرة حيواتى () حمض امينى 
72> حمض الستريك وحمض اللاكتيك. 
)١( ١‏ يتفقان فى كل من 9 #ظ1 
ش (0) عدد مجموعات الكربوكسيل () عدد المجموعات الفعالت 
: (2) عدد نوع المجموعات الوظيفيت (5) الاستخدامات 
ظ (5) يختلف كل منهما فى شظ1ظ 
7 ©النوع ©)اللصدر ©)عدد مجموعات 057 فيها ©2) التشبع 


ني لود الشامل فى الكيمياء 


(") يوجد فى مصدرة العضوي على هينة أحد الكربوهيدات ....... 0000 


(أ) حمض الستريك () حمض اللاكتيك (ج) الاثنين معاً ()لا توجد اجابت صحيحت 
(» عدد مجموعات الكربوكسيل لجزئ حمض تقلص العضلات 10 
0 1 © 2 ج30 (9) لاشخ مساسيق 
(9> نع نزيف اللثة يفضل تناول الفلفل الاخضر ......... 0 
(0 نيئاً ©) مقلياً (ج) مسلوقاً (5) لاشئ مماسبق 
(» لمنع تورم المفاصل يفضل استخدام الليمون على ا 000 
(0) الماء العادي (ب) الماء الساخن (7©) الماء المغلي 
4 للقضاء على حب الشباب يستخدم حمض 1100 
(0) أليفاتى احادى المجموعت الوظيفيت (ب) أروماتى احادى المجموعت الفعالن 


©) اليفاتى يحتوى على مجموعتين وظيفتين (3) أروماتى يحتوى على مجموعتين وظيفيتين 


4 حمص الجلايسين مشتق 93212ظ2 
() لأبسط الاحماض الالإفاقييد (ب) لأيسط الأحماض الأروماتيت 
(©) لأبسط الهيدروكربونات (2) لأول حمض اليفاتى يحتوى على مجموعتّ ميثيل 


1 2 3 4 
2 الصيغة 08 -011) - ,01 -,011 -(ر011) 


111 
)١(‏ تمثل هذه الصيغة 1757701 
()حمض كربوكسيلى 


©) حمض أمينى لا يوجد فى البروتينات الطبيعيت 
(ج) حمض امينى يوجد فى البروتينات الطبيعيت 
() لا توجد اجابج صحيحت 
(؟) ذرة الكربون ألفا تأخذ الرقم ...في الصيغة 
10 ©2 ©3 40 


(”") الحمض السابق وايضاً عدد ...............حمض مثله يوجد فى البروتينات الطبيعية 


(0 10 15 9 19 © 20 
(4) البوليمر الناتج من مثل أنواع الحمض السابق يحكون 1570 

() كربوهيدرات ©) بروتينات ©) بلاستيكات (3) استرات 
<> الحمض:02 00 -011 - 611 - 027 - ,017 يسمى أيوباك 1200 

023, 611 

(0) 21- ثنائى ميثيل بنتانويك ©) 43- ثنائى ميثيل بنتانويك 

©) 3.2- ثنائي ميثيل بنتانويك () 1-هبتانويك 
02 ّ -,(,613) - ,11ر0 يسمى بالأيوباك 277 

0 

(أ) إيثيل بيوتانويك ©) ثلاثى ميثيلين إيثيل ميثانويك 

(©) مكسانويك (3) جميع ماسبق 
<> للحصول على ميثانوات الكالسيوم يتم اجراء ............لحمض الميثانويك 

(اختزال (ب) أكسدة ©) تعادل (3) تقطير جاف 

00028 
0 
22 يسمى المركب الاتى 27011 
و 

(أ) 1- كلورو-3-برومو حمض بنزويك 2- كلورو-4-برومو طولوين 

© 4-برومو-2-كلوروحمض بنزويك (5) 4-برومو-2-كلورو فينول ظ 
<> الحمض الناتح من أوكسدة011 ,(,011) ,011 يحتوى على ........ذرات كربون ظ 

30 4 © 5 (5) لا توجد اجابج صحيحت ظ 
(:» للحصول على أبسط حمض كربوكسيلى اليفاتى يتم أكسدة تامة ل 227 

(0) أبسط الكان ‏ (2) أبسط الكانول ©) أبسط الكانال (2) أبسط الكانون 


> اسم الايوباك للحمض الناتح من أكسدة 2 - ,1 - 011 - ,013 
: 0 ,013 رللن 2 ركان 


(43.20 - ثلائى ميثيل بيوتانويك 9 4.3.2- ثلاثى ميثيل بيوتانول 

(©3.2- ثنائى ميثيل بنتانويك (2) لاشئ مماسبق 
١‏ > عند خلط اميثانول مع حمض الكروميك ينتج 5 

(0) الدهيد (©) حمض كربوكسيلى (©) كيتون () جميع ماسبق 

(» للحصول على حمض كربوكسيلى يتساوى فيه عدد المجموعات الفعالة بعدد ذرات الكربون يتم إجراء 

أكسدة تامة ل. 5217 

(1) الايثانول (©) البروبانول (©) الهكسانول (د) ميثانول 
> ناتج غير عضوي من اتعاد اوتفاعل مركب قانونه العام 013 ,, _71,© مع مركب قانونه العام 
00011 ,رقره 

0 620 35 )11,0 2 م1810 © #ر 


الشامل في الكيمياءع 5 


37 ا ل ل ا ال 00 ا كك ك0 كك كا كك كك ال ل اك 


72> البرتقال والموز والبطيخ فواكه نباتية لها رائحة طيبة تستمد هذه الرائحة من ........ 556 


(1) الكريوهيدرات الموجودة بها (ب) الكحولات المستخلصت منها 
(ج) الاسترات المكونت لها (د) الميدروكربونات الناتجيّ منها 


2 الفانيليا مادة منكهه تم تعديل كيميائي للمنكهات الطبيعية للحصول عليها 


تعتبر الفانيليا من ل 
(5) الكربوهيدرات ()الاسترات 2) الامينات (2) البروتينات 
الفانيليا مادة عضوية تحتوي على 2500ظ2 

(0) الكربون والهيدروجين فقط (ب) الكربون والهيدروجين والاكسجين 

(ج) الكربون فقط وعناصر هالوجينية (د) جميع ماسيق 

المجموعة الفعالة فى الفانيليا تحتوي على راببطة .... ........نين الكربون والاكسجين 

(1) أحاديت () مزدوجت 2©) احاديت ومزدوجت ١‏ (د) ثلاثيت 


<> شمع البارافين وشمع النحل مركبات عضوية. 


يتفق كل منهما فى .. 510آظ 

(1) الحالت الفيزيائيت (ب) درجت الانصهار 

(©) التشبع () التركيب الجزيئي 

يختلف كل منهما فى ”2 

(0) نوع الذرات (ب) الخواص الكيميائيت (ج) القانون العام (د) جميع ما سبق 


ك الشامل في الكيمياء 


(1) الهيدروكربونات (ب) مشتقات الهيدروكربونات 


(ج) الكربوهيدرات () لاشئّ مماسبق 
رائحة كل من شمع البارفين والنحل يك 
(0) عطريت (ب) نفاذة 


(©) عطريت لشمع النحل ونفاذة للبرافين (2) عديم الرائح كل منهما 
12> نديك 3 مركبات عضوية 4 هو 00011 ,11 ,0 , 18 هو 011 ,81 ر),) هو ,011 081,000 . 


)١(‏ يسمى المركب 4 8 *شظ5ظ5 
(أ) حمض إيثانويك (ت) بروبانون (ج) بروبيونيك (5) بيوتانويك 
() عدد الروابط الهيدروجينية أكبر فى مول من المادة ا 
46 8 2 
(") عدد الروابط الهيدروجينية صفر بين جزيئات 0 
0 4 8 2 (5) لاشئ مماسبق 
(4) المركبات السابقة لها نفس هطظ 
(1) درجت الانصهار (ب) الخواص الكيميائيت (ج) عدد العناصر ترتيب الذرات 
(©) يسمى المركب ....................طبقا لطريقة الكانوات الالكيل 
40 )8 2 
(5) تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل القطبية 52 
(0 ظب4 © 0,4 © 4 فقط (005 فقطه 
(1) عند اجراء التحلل المائي باستخدام حمض معدني لمركب .............ينتج مركبين لهما نفس المجموعة الفعالة 
للمركبين الاخرين 
0 4 8 2 (د) جميع ماسبق 
(5) التحدل المائى القاعدى والنشادرى للمادة ) ينتج 55 ظ 
(1) اسيتاميد (©) أسيتات صوديوم << (ج)ميثانول (5) حمض كربوكسيلى 


الشامل في الكيمياء ك 


فا لفق عب عق عب عا يب ان هد عه يقد ا نا هذا جنا جا نه نه ات 


<> ,2001783 . 4001111 مشتقات عضوية. 


23*30 تنتمي هذه المركبات الى‎ )١( 
الامينات (ب) الاميدات ©) الاسترات‎ )( 
0 تنتج هذه المركبات من التحلل النشادر‎ )2( 
للإحماض الاروماتيت (©) للإحماض الاليفاتيت‎ )1( 
الاثنين معاً (5) للاسترات‎ )© 
.47001711, عدد الروابط باى فى ,12001717 ............هدد الروابط فى‎ )"( 
(أ) أكبر (©) أقل (©) يساوى‎ 
ميثانوات البروبيل لها رائحة التفاح عند تحللها نشادريا ينتج ............وكحول ا‎ >< 
اسيتاميد (ب) بنزاميد (ج) فورميد © جميع ماسبق‎ )1( 
أليفاتي (ب) أروماتى ©) الاثنين معاً (د) لاشئ مماسبق‎ )( 
فورمات الايزوبيوتيل لها رائحة الكريز تسمى بنظام الايوباك 9غ‎ 2 
بروبانوات الايوباك (ب) ايثانوات البيوتيل‎ )1( 
ميثانوات البنتيل (د) ميثانوات الايزوبيوتيل‎ )©( 
0 استرثلاثى الجليسريد‎ > 
اليفاتى (©) اروماتى (ج) الاثنين معا‎ )1( 
011, - 0 - 20 - 2, الركب الاتى‎ 2 
08-0 - 00 - ي8‎ 
ب8- 00 -0 -,ر88ن‎ 
2# 7 18 ناتج من تفاعل‎ )١( ١ 
الكله © نيتره - استره © سلفئه‎ 0 ' 
ينتج المركب السابق من كحول ل‎ )"( ' 
أروماتى ثلاثى الهيدروكسيل () أروماتى ثلاثى الهيدروكسيل‎ )1( 0 
ظ ©) اليفاتى عديد الهيدروكسيل () اليفاتى ثلاثى الهيدروكسيل‎ 
ع اعم سا د ساد ات------000 هيبيل ف للكيعية ا‎ 1 


(”) يدخل فى تكوين جِرئ واحد من المركب السابق 22211 


(آ) حمض دهني واحد (ب) اثنين من الاحماض الدهنيت 

©) ثلاثت احماض دهنيت (5) لاشئ مماسبق 
(4) ينتج من المركب السابق في حالة جزئ واحد منه ا 

(0 جزيئين ماء ب) جزئ ماء 2) 3 جزيئات ماء (د) لاشيء مما سبق 
«<:» الحمض الذي يدخل في تكوين نسيح الداكرون 0 

(أ) كربوكسي بنزين (#) 1و2-ثنائى كربوكسى بنزين 

©) بارا ثنائى كربوكسى بنزين (5) لاشيء مماسبق 
<> في صورة هذا التفاعل 

+ 5-07 حج حا -«ه- :1+ ١‏ -1االلا- 1 

)١(‏ يمكن الحصول على وسناج ابا 

رك عنام (ب) 10111 ©) الباكليت 1177 
(5) يستفاد من التفاعل السابق في الحصول على 1 

(0) مكسبات للطعم والرائحت (ب) الاسبرين 


©) مادة تصنيع صمامات القلب الصناعيت (د) مادة لتوسيع الشرايين 


(") ا مركب 05 يمثل جرئ ا 2 
(0 كحول (©) فينول 
ْ (ج) مركب معدنى (5) مركب هيدروكر بوكسى 
(4) تسمى العملية السابقة عملية 0 
(0 نزع ماء (ب) تكائف (©) أكسدة (5) احتراق 
72> البولى إستر جزئ 0 5*ظظ 
() قصير (©) طويل (ج) طويل جداً () لا توجد اجابج صحيحت 
(7» يحتوي الداكرون على عدد ...من الجزيئات الفعالة 
(0) نوع واحد () نوعين (ج) 3 أنواع () لا نهائى 
مع عع ععه ع م عار م ا ا ا ا ل اللا عا د 


:> العقاقير الطبية قد تكون 


ووهوووجوووهووونوووووووووووه 


ووووووه 


(0) بوليمرات (©) زيوت طيارة (ج) إسترات عضويت (د) كيتونات 
الحمض العضوى المتردد يحتوى على د 

(أ) مجموعت فعالت (©) مجموعتين وظيفيتين متماثلين 

©) مجموعتين وظيفيتين مختلفين (د) لا شيء مما سبق 
<7» يختلف الزيت النباتى عن زيت المروخ فى 31011 

(0) كلاهما إسترات (ب) الكتلت المولين 

(ج) المجموعت الفعالج لنوعيهما (2) نوع التفاعل المنتج لكل منهما 
«(7> اللركب الاتى 

و01 - © - 0 
0 6008 

)١(‏ يحتوى على عدد ...من الروايبط باى 

20 4 © 5 () لاشئ مما سبق 
؟) نتعلل بالامونيا يحعطى 000 

4 55559 (ب) اميد أروماتي 

©) أمين أليفاتي (د) أمين أروماتي 
() المجموعة التي نتجعله عديم الطعم 5 *ش#*هظهظ959' 

(أ) قطبيت (9) غير قطبيت ©) بهاذرة كربون واحدة () بها ذرتي أكسجين 
(4) ينتج المركب السابق من تفاعل ا 220 

(أ) حمض مع حمض (©) ملح مع ملح 

(©) قاعدة مع قاعدة (د) أكسيد مع أكسيد 
(©) التحلل المائى المعدنى للمركب السابق ينتج عنه 1ك 

(أ) كحول وحمض كربوكسيلى (ب) كحولان 


2 حمضان كربوكسيليان 


الشامل فى الكيمياء 


«» التحلل النشادرى لساسيلات الميثيل يتكون 1ط 


(1) أميد أروماتى. (©) أميد اليفاتي (ج) حمض اروماتي (2) جميع ماسبق 
<> المركب الذى يمنع حدوث الازمات القلبية يحتوى على 1ط 
(أ) مجموعت هيدروكسيل (©) مجموهح كر يوكسيل 
(©) مُجموعتّ فورميل (د) مجموعت أمين 
((» يعادل أحماض أسيتيل حمض السلسليك 2211111 
(1) هيدروكسيد فلز انتقالى (7) هيدروكسيد فلز غير انتقالى 
٠‏ (ج) هيدروكسيد فلز (د) جميع ماسبق 
> زيت المروخ والاسبرين ا 
ظ (1) أيزوميران () لهما نفس عدد المجموعات الفعالت 
(ج) لهما نفس نوع المجموعات الفعالت () لهما نفس الاهميت الطبيت 
1 © الاسترات قد تكون أيزومير ل. 5270 
١‏ () الكحولات (©) الفينولات 
ْ (©) الاحماض الكربوكسيليت (5) جميع ماسبق 
. > عدد أيزوميرات ميثانوات المبثيل 1ط 
1 ©1 ©2 ©3 4 
22> عدد متشكلات الاسترات الممكنة من حمض البروبانويك 010 
5 16 ©2 ©3 ©4 
:»> حمض أروماتى يكون نوعين مختلفين من الاسترات م 
١‏ (أ)حمض البنزويك (ب) حمض التيرفيثاليك (ج)حمض السلسليك <١‏ (5)حمض الستريك 
9 ينتح البولى إسترمن بلمرة ل 
ْ (0)الاضافت (ب) التكاثئف ©) حلقيت (5) جميع ماسبق 
اس واي وو واس جاي اداج عاد توي د واة وراو واه و ان ين اها و وي وواج ب داك د مد اج 2 3-31 


((> افحص الطبق الاتي جيدأ الذي يحتوي علي كوكتيل فواكه 
)١(‏ يحتوى الطبق على مواد 5ظةظظ13 
(0) هيدروكربونيت اليفاتيت 


(©) هيدروكريونات أروماتيتة 


©) مشتقات هيدروكربونيت 
(د) جميع ماسبق 
3) المادة غبر العضوية المحتملة فى هذا الطبق وعد مع دو 0 ممعم 
(0) ملح الطعام (2©) الماء 
© ,60 760" 
(") المركبات العضوية الموجودة بالطبق قد تدكون 11 
(0 كحولات (©) فينولات ©) إسترات (5) أمينات 
<11000011,4. ,11ر0 11000. ,11000011 لهم نفس 5ك 
(0) عدهد ذرات الكربون (ب) عدد المتشكلات 
©) كتدد الأكسجين (د) كتلدّ الهيدروجين 
<> كتلة الزيت المروخ ..................كتلة المركبات المستخدمة في نتحضيره. 
(0 أكبر (©) أقل (ج) يساوى 
<> كتلة مول من الزيت ............-.---....كتلة الاحماض الدهنية الداخلة فى تكوينه. 
(0) أكبر (©) اقل (ج) يساوى 
عدد ذرات الهيدروجين في مول من الاسبرين ...عد ذرات الهيدروجين للمواد الداخلة فى تكوينه. 
(0) اكبر (©) اقل ©) يساوى 
<> يمكن أن تعلل المركبات التالية نشادرياً ماعدا 1075777« 
,00,8 3 -2 ي) 20001 
©) 100011 (ه) 115 00006 2113)» 


1 الشامل فى الكيمياء 


72> المركبات التى تعتوي على كربون وأكسجين ونيتروجين وهيدروجين 


(0) أمينات (©) استرات ©) أميدات 
<> عدد العناصر فى زيت المروخ ...علد العناصر فى الاسبرين. 
(0 أكبر (©) أقل ©) يساوى 
(:> عدد العناصر فى الاميدات .............عدد العناصر فى الاسترات . 
() أكبر بعنصر واحد (9) أكبر بعنصرين 
(ج) أقل بعنصر واحد (5) أقل بعنصرين 
22> عدد الروابط باى بين ذرات الكربون فى سلسيلات الميثيل ...............عدد الروابط باى بين ذرات الكربون فى 
اسيتيل حمض السلسليك. 
(0) أكبر () أقل (ج) يساوى 
<7> عدد ذرات الكربون فى الداكرون ................عدد ذرات الكربون فى زيت المروخ 
() أكبر (ب) أقل ©) يساوى 
02> كتلة زيت المروخ الناتجة من تفاعل 32 جم من الميثانول مع وفرة من حمض السلسليك تساوى 
6666666666606 13-1 ,0-16 ,0-12 
27000 جم © 152 جم 
© 200جم () لا توجد اجابت 
420 التحلل القاعدى والتحلل الحامضى والتحلل النشادرى لإستر اليفاتى ينتج 2 
() حمض كربوكسيلى (9) ملح الحمض 
©) كحول (2) أميد الحمض 
2 للحصول على بوليمرين ويتحمل المواد الكيميانية م11 ,)6 000) - 8 يتم ذلك عن طريق 0 
(1) هعفل نشادري ثم أكسدةاكم بلمرة (ب) تحلل قاعدي ثم نزع ماء ثم بلمرة بالتكائف 


©) تحلل قاعدي ثم نزع ماءثم بلمرة بالإضافت (2) تحلل وسط حامضي ثم اختزال ثم بلمرة بالإضافت 
52> التحلل النشادرى للاستر ,011 - © - © -,0,11© 55201 


(1) اسيتاميد (©) بنزاميد (ج) الاثنين معاً () لا توجد اجابج صحيحت 
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(1)ج2 
(4) ج الاصباغ 

(8) ج حيوية برزيليوس 
(12)ء فوهلر 

(16) مصدرها 
(19)ج 


6-6-6 


(23)ج الماء 
(26) ج شمع البارافين 
(30) جه يمبيلاي 
(34) ج الحالة الفيزيائية 
(37) ب كرات بلاستيكية 
(2.71)431- 
2 > ج الاثنين معأ 
2 > ب غير عضوي 
6 > ج عامل مؤكسد 
(45) ج موناره 
21-2 

6 > أ بارافينات 


(50) ء بروباين - بنزين عطري - نفثالين 


(53)ء جميع ما سبق 
4 - ج صلبة 
(57) ج ملح متهدرت 


الإجابات النموذجيةٌ 


*» إجابات الباب: الخامس العضوية 


56 الدرس له 


من بداية الكيمياء العضوية حتى نهاية مخطط الهيدروكربونات 
0 


(11)2 (3)ب 60-2 - ج 2-0-2 

(5) ج العقاقير (6)ج الاصباغ النباتية (7)ب 50 

(9) أكبر (10)ء نوع العنصر (11)ج سيانات الألومنيوم 
(13)ء عضوي (14) ب أملاح معدنية (15)ج أرضي 

(17) ب بنيتها التركيبية (18)ء جميع ما سبق 
(20)ب (23) أ صلب (22) ج الصلبة 


(24)ء مصهور كلوريد الصوديوم 
(27) ج ملح الطعام (28) ج الايثانول 


(25( ج لاع 
(29)ج موري 


(31) ج (32)ب 140 - (33) ب سائلة 

(35) ب الكحول الايثيلي (36) ب مجسمأ 

(38) ء 72 (1)39 1 (40)أ صفر 

(42) ج الهالوجين (1)43 ت ب رالا 
3 ب أقل 4> ب 01012ا8ج (1)44 - أكسيد فلزع 
3 ب معدنية ١‏ 4 2 ج غاز غير عضوي 5 - ب مختزلة 


7 ج من الأسود للاحمر 8 > ب من الأبيض إلي الأزرق 


(46)ء وااور (47)ء عضوي (1)48 ب 4 
313 4>-|صفر 5- ب6 
7-عء 5 (49)ء لا شيء مما سبق 

(51) ج نفثالين (1)52 أكبر 
(1)54 > ب 2 2 - ج عضوية 3ب (321) 
5 > ب سائلة (8)55 2,2 (56)ب :61م 
(58)اب 4 


ا ا ل ا ا ا ل ل ا ا ال ا ا 0 000 


الإجابات النموذجية 


(1)ء جميع ما سبق (1)2 1 (3) 21ج 2 > ب أقل 

3 > ب بارافينات (4) أ مشبعة (5) ب زيت التشحيم 67) ج يساوي 

(7)ج ول (8) أ .8 - ج11,© (9) ج جميع روابطه سيجما(10) 1 > ج الاثنين معأ 

2 > ب8 3 ب م8 4 > ج )زم 5ب 8 

(11)11 (12) ب ج88 -6) - 6 - رق (13)ء جميع ما سبق 

(14) ء جميع ما سبق (15) ء جميع ما سبق(16) ج الاثنين معأ (17)ء لا توجد إجابة 

(18) ج الهبتان (19) ج 3,1- ثنائى كلورو بروبان (20) ع 2,2- ثنائى ميثيل بروبان 


(21) ج 2 1,1,1 ,سثلاثى كلورو -4,4ثنائى ميثيل بنتان 
(22) ب ١‏ 3,3- ثنائى ايثيل -4,4ثنائى ميثيل هكسان 
(23) ج# 2-برومو-2-كلورى-1,1,1,-ثلاثى فلورو ايثان 


(24) ج 5-ايثيل-2,2-ثنائى ميثيل هبتان (4)25ء 2-ميثيل بنتان (26) ج 3-برومو هكسان ديكان 
(27) ج خاطنة 
(28) ب 

و61 - 6 


23 - ا - ح188) - ولانا 


(45) ب إحتراق الميثان (46) 1 ب وجود حرارة 22 طارد للحرارة 3 2 ج كوقود 


5008 

(29) ج 3,3- ثنائى إيثيل بنتان (30) أ صحيحة ومكتوبة خطأ 

(31) ج# 10>كلورو-10 نيترو ديكان (32) ج التقطير الجاف لملح عضوي 

(1)33 2ب تساوي 2122 3 >1 أيونية 
١‏ (34) ج كوقود فى المنازل فى كلا المناطق الباردة والحارة (1)35 01- 
١‏ (36) ج 20 (37)ء نشاطه الكيميائي(38) ب الجازولين - (39) ج 49 | 
' (40) أ أكبر (41) ب الشحم (42) ج يمتزج بالماء (43) ج لهما نفس الخواص الفيزيائية 
' (44) 1 > ج 25025 22آ نفس 3 -ب أقل 4ب 8 
' 5 ج تختلف نسبيا 26ء لاتوجدإجابة 1-27أم 8 | أكبر 


ل ف ممعم م يوون ف كيديا الوتلقة 


الإجابات النموذجية 


لم ل ع ا 


64> ج 1:3 5 3 (47) ج تساوي (48)ء 0400-1-4 

(49) ج الاثنين معأ (50) ج التنظيف الجاف (51) ب 3 (52) ء جميع ما سبق 

(53) ج مشتقات هالوجينية للالكانات (54) ب 672612 (55)ج التكسير الحراري الحفزي 
(56) 21 ج م.3003836 -50070- مركب لعنصر انتقالى 2 ء وولاوا 

3 ج عدد ذرات الكربون 4 > ب 07 5ب لا 

(57) ج 10 - 10 مول من الكلور مع مول من الالكان 

(6-6-61)58 (1)59 2 ج 6 2 > ب يتغير لونها إلي الأحمر 

3ع 8 - 418101 - جا (60) ب جميع ما سبق (61) ء ثاني أكسيد الكربون 


(1)62 2 ب غير عضوي 2 - ب خليط من غازين 3 2 ء (ب » ج ) 


00 الدرس الثالث 


الالكينات 
(1) ج يساوي 21-2 3> ب 11 (1)2 مكان الرابطة المزدوجة 
(3) ج 1,1-ثنائى كلورو-3-ميثيل -1-بيوتين (4)ج 6188 -ع 088 - (ج8آو))) - ,611 
(5)ء جميع ما سبق (6) ء أبسط الاوليفينات(7) 1 > ج بيكبريتات الالكيل 2 2- ب نفسها 
3 جميع ما سبق 4 - ء تحلل مائي / مذيب عضوي 


(37) ب الماء المحتوي علي الايثلين جليكول (38) ء بلمره 


5 > ج تام بسبب تغير ظروف التفاعل (8)ج +150 

(9) ء جميع ما سبق (10) ء تذوب في مشتق رباعي هالوجيني للميثان 

(11)ء لاشيء مما سبق (12)ء جميع ما سبق (13) ب البيوتين (14)ء أعءعج 

(15)ء جميع ما سبق (16)ء 7 (17)ء أكسدة (18) ج يساوي 

(19) 1 ج غير مشبع 2 21ر68 -614- 23ب 2 4ب 6 

5 بع (20) ب سالب (21) ج مركب مشبع (22)ج يتم التفاعل علي خطوتين 

(1)23ء كل ما سبق (24) 1 > ب هاليد الكيل 2 2 ج إضافة 3 > ب غاز سائل 4 الالكين 

(25)ء لاتوجد إجابة (1)26 - ج مشبع | 2 تب 2 

3 3 4- ج يساوي 5 ب ماركونيكوف 26 ب بيوتان 1 
(27) 1 > ج مشتق مشبع 2 ء 2- بيكبريتات بروبان 3 > ج إضافة / ماركونيكوف ' 
(28) ج مشتق هيدروكربون (29) ب عامل مؤكسد (30) ج الاثنين مع (31)ء عديم اللون ْ 
(32) ب فيزيائية (1)33 سائل (34) أ 14:0 المحتوي علي و0 1 
(35) ب عامل مؤكسد في وسط حامضي (36) | الماء النقي ظ 


الإجابات النموذجية 


(39) 1 > ب هيدروكريون مشبع 2 ب 200 3 > ء جميع ما سبق 

4 - ء لاشيء مما سبق 5 > ج بوليمر لا يذوب في الحمض المركز والمخفف 

6 ب الزجاجات البلاستيكية[40) و00 (41) أ واحد (42) 1 ح ب العوازل والارضيات 
2 > ج هالو ألكين (43) 1 > ب 2-ميثيل بروبين 2 > ج ثلاث وحدات متكررة 

3 > ء جميع ما سبق (44) 1 ١-2‏ إضافة 22ج 0ينا 3 -ء لاشيء مما سبق 

(45) ء جميع ما سبق (46) ب تزداد (47) ء الصيغة الأولية (48) أ وااي 

١ )49(‏ 0يبوولاوت (50) ج لا يتغير 


06 الدرس الرابع 


الإلكاينات والالكانات الحلقية 


(1) 1 > ج الاثنين معا 2 2 ب إثنين 3213 (2) ج 4,4,3,3- رباعى ميثيل -1-بنتاين 
(3) أ عضوي 

(4) ج تنقيط الماء (5) ج يجمع مباشرة بعد خروجة بإزاحة الماء (6) ج الاثنين معأ 2 ج ثلاثة 
(7) 1 -1 هيدروكربون مشبع 2 -ب8 3 ب اعلي 


4 > ج مولين من غاز عضوي 
(8) ج تقطير جاف ثم التسخين الشديد والتبريد المفاجئ ثم اكسدة بأكسجين 
(9) ج لهب مدخن (10) ج تساوي (11) ج هدرجة حفازم12) ب محلول أحمر فاتح 


(13)ء جميع ماسبق 2ع ج اج (14) ء جميع ما سبق ١‏ | أيزومران 
(15) 1 2ء لاشيء مما سبق 2 تء حمض كربوكسيلي 

3 > الصوديوم (16) 1 > ج مركبات عضوية سائلة 2 > ب إيث 

3ج كحول 4عج © 5 > ب نوع الروابط 

(17) ج التسخين الشديد والتبريد السريع - هيدرة حفزية - إختزال 

(18) ج إعادة الترتيب ثم الاختزال (19) ب 4 

(20) ج الفاينيل (4)21ء جميع ما سبق (22) 1 > ب هدرجة 2 2 ج الإضافة 

3 > ج عدد ذرات الكربون 4 - ج 2إا 5 >ج ألم (23) 1 > ج عدد ذرات الكربون 
2 - ب عكس الاكسدة | 3د-تء 80 4ج الحفاز ‏ 5 ج5060 

6 >ج الكان 7>تعء لاشيء مما سبق (24) ج و11 ) (25) أ 2060 

(26) أ أقل (27) أ أقل (28) 1 >1 اليفاتي2 - ج الاثنين معأ 
(29) ء 5 (30) ج 3 (31) ج يساوي (32)ء 28 وحدة زمنية 


(33) 15(0 -0- 15) (34) ء 2977 


اك الشامل في الكيمياء 


الإجابات النموذجية 


الدرس الخامس 


الهيدروكربونات الحلقية غير المشبعة والبنزين العطري 
(2) ب الراتنجات (3) ج عيو0ا 4)ب الضعف + 2 


(1) ب الهيدروجين 
(5) ب اقل (6) أ اليفاتي 

(7) ب السداسي الحلقي الذي تتبادل فيه الروابط الاحادية والمزدوجة ‏ (8) ج 116ع© - ول1و© - ورللينر©» 
(9) ء جميع ما سبق (1]0) | التقطير الاتلافي (11) أ سوداء وصلبة(12) 1 - ب غازات 


2 > ء له رائحة عطريه وغير مشبع 3 أصاعياً 

(13) ج إعادة التشكيل ثم الهدرجة (4)14ء جميع ما سبق 

(15) 1 3ء إعادة 2 > بردم (16) 1 -1أ مشبع 

2 >#ء أبسط مركب عضوي علي الاطلاق 

3 > ج بلمرة 4 ج الاثنين معأ (1)17 - ب إختزال 2 -ء لا توجد إجابة صحيحة 
3 > ج تساوي 4 > ب المطاط (18) 1 > أسالب< 2 -ء معدني / محلول قاعدي 
(19) ج الاثنين معأ (20) ج بلمرة ثم هلجنة ثم نيترة 

(21) تقطير جاف ثم الكلة ثم نيترة (22)ء جميع ما سبق 

(23) ج الاثنين معأ (24) 1 - ج الاثنين معأ 2 -ء لااشيء مما سبق 3 - | أكبر 

(25) ب 9 (26) ج بدلآى 06 (27) ب أيثيل بنزين (28) ج كربوكسي بنزين 
(29) ج مجموعة أمينو (30) ج 1-كلورو-2-ميثيل-4-نيترو بنزين 

(31) ج 4-برومو-2-كلورو-1-نيترو بنزين (32) ج بنزين عطري 

(33) ج الاثنين معأ (34) ب أسهل (35) ء يحتوي علي روابط باي 

(36) ج كلاهما (37) ء الاحلال (38) 1 > ب هلجنة بالاحلال 2 > ب الا فلز 

(39) 1 > ب هاليدات الاريل 2 > ب 

(40) ج ثنائى كلورو ثنائى فينيل ثلاثى كلورو ايثان _ (41) ج 7:1/.7 

(42) ج ١د‏ (43) ج خليط النيترة (44)ء رباعي 

(45) ج الاملاح (46)ج الاحماض (47) ج السلفنة (48) ج قلوية 

(49) ء رأسي / متأينة(50) ج و50 (51) ب المنظف الصناعي(52) ب الاحتكاك الميكانيكي 
(53) ج الموضوع فى الماء المحتوى على المنظف الصناعى 

(54) ج +61 (55) ج 60,112 (56) ج مستحلب (57) 1 ذيل كل منظف 

(58) 1 ء أول افراد أنواع الهيدروكربونات 2 ج سهل الاسالة 23ء م6 

4ب 2 5 > ب الميثان والايثيلين 6 - ج البروبان الحلقي 7 - ب البروبان الحلقي 

8 > ج الايثيلين والاسيتلين 9 > ج الايثيلين / هدرجة وهلجنة 


الإجابات النموذجية 


0 2 ب البنزين العطري 1 ج هلجنة البروبان الحلقي 
2 - ب الناتج من اضافة حمض الهيدروبروبيك الى الاسيتيلين 
(59) 4 ولام لليف فيكت 


(60) ب تسخين شديد ثم تبريد ثم بلمرة ثم هدرجة (61) أ 89.6 


036 الدرس السادس 


من بداية الكحولات حتي نهاية تحضير الكحولات الأولية أحادية الهيدروكسيل 


ما هاا كاحاء 


(1)1 2ج 3 2ب 2 3 ب مشبع 4 ج رلالا- 
2-5 م0الرولاء) (2) ج ضعف (3) ج نيتروجين (4) 1 > ج الماء 
2 ج كحول 3 > ب مشتق هيدروكربون غاز (5) ج تساوي 
(6) ء 1 - بيوتانول (7) ج 1 - هبتانول (8) ء 2 - ميثيل - 2 - بروبانول(9) ج كحول أيزو بروبيلي 
(10) 1:11 (11) ج الثالثية (12) ب يساوي (13) ب الجلايكولات 
١)14(‏ أولي (15) ء ثلاثي الهيدروكسيل(16) ج ثالثي (17)ب 2 
(18) ء جميع ما سبق(1)19 > ب ي02© 2 > ج أقدم المركبات العضوية 3 2 ج قدماء المصريين 
(420 1 > ب تحلل مائي2 - ب الكتلة المولية 3 < ج ألدهيد عديد 014 4 > ج عامل حفاز 
5 > ب نفسه (21) ب هيدرة الايثيلين (22) 1 > ج تكسير 
2 > ج لا يمكن بلمرته بالإضافة 3 > ب نزع الماء 4 > ج بتروكيماوي 
(4)23ءع جميع ما سبق(24) ب 2-ميثيل -2- بروبين (25) 1 >1 سوائل عضوية 
2 ب أحمر 3 > ب ذو رائحة كريهة وتسبب الجنون وفقدان البصر (26) ج كحول ثانوي 
(1)27 > ب ملح هالوجين 2 > ب يحتوي على 3 ذرات كربون على الأقل 
3 > ج يذوبان في الماء 4 - ج 82611011 (28)ء كيتون 
(29) ء مشتق هالوجيني لكحول ثانوي (30) ج يتمائل (8)31 

» الدرس السابع 

الخواص الفيزيائية والكيميائية للكحولات 

(1) ج مواد تحتوي على مجموعة هيدروكسيل [إم لهما تساوى 7 (2) ج مواد قابلة للاشتقاق 


(3) ج الكحولات تذوب فى الماء لانها تكون روابط فيزيائية مع الماء 
(4) ج الكحولات درجة غليانها أكبر من الالكانات (5) 1 ء ثلاثي الهيدروكسي 2 -| مرتفعه 


3 أكبر (16 > ب 520 2ج للاثنين معأ 3 ب أقل 
4 > ب أقل 5 > أ المركب الثاني والثالث (7) ج البوتاسيوم (8) 1 نم نمم 
(9) ء /ا2.9- (1)10 12 أكبر 2 -ء مركبات هيدروكسيلية 3ج ,8 


(11) ب نفس (12) ج بالهيدروجين (13) ب مشاركة الكحول الايثيلى عند تفاعله مع حمض معدني 


الشامل في الكيمياء 


الإجابات النموذجية 


(21114-ب قاعدي 2 عأ ثام 


(15) 1 > ب أقل 

2 > ج تام الاختلاف في ظروف التفاعل 3 ب مركبات معدنية (16) ب تفاعل أكسدة 
(17) ج نوع الكحول (18) ج تساوي (19) ج إيثانال 

(20) ب هواء الزفير (21) ج كيتوني (22)ء لاشيء مما سبق 
(23) ج ذوبان الكحول في المحلول المائي للبرمنجانات بدون تفاعل (24) ء 180 / الكين 


(25) ء كبريتات بروبيل هيدروجينية فى 080" (26) ج السبرتو الأبيض / الميكروبات 
(27) أ كحول أولي أحادي الهيدروكسيل (28)ء لاشيء مما سبق (29)| الضعف 


(30) ج الايثانول (1)31 > ب سائلة 2 > ج لا تتغير 
3 ج يساوي 4 - ج يختفي الزيت (32) ج تفاعل الايثانول مع حمض معدني 
(33) 1 > ب حدوث تفاعل كيميائي 2 ء عود ثقاب مشتعل 3 2 ب مادة صلبة بيضاء تذوب في الماء 
(34) ج نزع ماء ثم هدرجة ثم هلجنة ثم تحلل مائي قلوي (35) ج نزع ماء ثم أكسدة 
(36) ء وقود منزلي (37) 3 :10د - 10ج (38)ء أولي أو ثانوي 
(39) ء جميع ما سبق (40) 0 قلوي - حامضي - حامضي - حامضي 
(41) 6 (42) ء بروبانال أو بروبانويك أو بربانون 
الدرس الثامن 

* من الكحولات ثنائية الهيدروكسيل حتي نهاية الفينولات 
(1) ب عدم وجود الايثيلن جليكول مختلطأ بالحبر (2) ب كحول ثنائي الهيدروكسيل 
(3) ج سائل شديد اللزوجة (4) ج هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل 
(5) ج تحلل مائي قلوي ثم نيترة (1)6 > ب مشتق اليفاتي 22ب 2 
3 3 7(7)ء الكربوهيدرات (8) ء الكربوهيدرات (1)9 عدد المجموعات الوظيفية 


(10) 1 الخواص الكيميائية / الكتلة المولية (11) ب كيتون عديد الهيدروكسيل 

(12) ج عدد مجموعات الهيدروكسيل / نوعيهما لمركبات هيدروكسيلية (13) ب أروماتي 

(14) ب أرثو ثنائي كلورو بنزين (15) ء مركب هيدروكسيلي أروماتي 

(16) ج مركب اروماتي ومركب هيدروكسيلي أروماتي (17) ب محلول قلوي قوي 
١ )18(‏ الخواص الكيميائية / الكتلة المولية (19) ج لهما تأثير كاو علي الجلد (20) أ أقل 

(21) 1 12 متساوية 2 ت ب خطوتين 3 ج اختزال ثم هلجنة 
(22) ج جميعهم غير مشبع (23) ج تفاعل الفينول مع هيدروكسيد الصوديوم 

(24) 1 12 أطول وأضعف 112 

23ب عدد الالكترونات المكونة لكل منهما(25) 1 > | الرابطة (1) 2 2ء لاشيء مما سبق 
3 ب أقصر 4 - ج مجموعة الاريل (26) 1 2 ج كلاهما حمض معدني 2 > ب أروماتية 


سي ب لل عل م 


الإجابات النموذجية 


لل ال ال ل 05 


3ب ع 4 2ج سلفنة 5 آم 6>ء م 
(4)27)ء حمض البكريك (28) 1 ج مشتقات الهيدروكربونات 
2 > ب بلمرة بالتكاثف 3> غير عضوي 4 > ب بني قاتم 
5 > ء البوليمر الشبكي 

(29) ج البلاستيك الشبكي (30)ء بلمرة بالتكائف 

(31) 1 1 عضوي 2 بنفسجي 

(32) ء شحيح الذوبان ولونه ابيض 

(33) 1 > ج تكاثف الفينول مع الفورمالدهيد 2 ج جزئ ماء 
(34) ج الكحولات ثنائية الهيدروكسيل (35) ج معدنية 
(36) 1 12 الأول 2 > ب الثنائي 3 > أكبر 

(37) ج يساوي (38) ج 1و6 (39)اء سءعج 


(40) 8 هدرجة - أكسدة - بلمرة 

(41) ء طول الرابطة بين هيدروجين وأكسجين مجوعة الهيدروكسيل أطول من طول الرابطة بين الاكسجين وكربون 
حلقة البنزين 

(42) ء تنقيط ماء - بلمرة حلقية - هلجنة - تحلل مائي 

(43) ب تقطير جاف - هلجنة - تحلل ماني قلوي - نيترة 

١ )44(‏ 2 (45) ج 8>م> ع>8 


الدرس التاسع 


الاحماض الكربوكسيلية 


(1) 1 2 ج 00م لهم أكبر من 7 2 > ء لا توجد إجابة صحيحة 
3 ب حمض كربوكسيلي (2) ج المجموعة الفعالة 

(3) ب الدهنية (4) ء جميع ما سبق (5) ج إسترات 
(6) ء قاعدية الحمض (7) 1 2ء المشتقات الاروماتية 

2 > ج عدد المجموعة الوظيفية 3 > ج الاليفاتية 

4ج 3 (8) ج 3,2- ثنائى كلوروهكسا ديكانويك 

(9) ب حيواني (10) ج عديد (11611 

(12) ء أحماض كربوكسيلية (13) ج حمض كبرتيك مركزماء وبكتريا 
(14) ء تسخين شديد وتبريد سريع ثم هيدرة حفزية ثم أكسدة 

(15) 1 ج المجموعة الفعالة 2 > | أكبر 

3 > ج سوائل كاوية لها روائح نفاذة 

(16) 1 12 مشتقات مشبعة 2 > ج مجموعة ميثيلين 


2 الشامل في الكيمياء 


3ج شحيحة الذوبان في الماء 


(50) ب تعادل ‏ تقطير جاف - هلجنة - تحلل قلوي - أكسدة تامة 


الشامل فى الكيمياء 5 ا 0 


(17) 1 ح ج لا يذوب في الماء 2 دتء 10 

3 > ب برابطتين (18) 1 >1 أكبر 2 ب نصف 

3م 4 | المركب م 5 > ج كربونات صوديوم هيدروجينية 

6 دع لاشيء مما سبق 7 -ء ملح قاعدي 

8 >-| إستر 9 > ج الكانوات الالكيل 0 12م 

1 أ اختزال ؛ ب اكسدة 2 تب 8 

(19) أ يساوي وأقل (20) ج تساوي وأقل 

(4)21ء يتفاعل مع حمض كربوكسيلي وكحول 

(22) 1 عب وس 2 -ء بأكسجين الهواء الجوى وعامل حفاز و 40050 

(23) ج تعادل ثم تقطير جاف ثم الكلة 

(24) 1 - ج التفاعل مع هيدروكسيد فلز 2 > لهما نفس المجموعة الفعالة 

3 > ب الثاني 4 > ب الحمض الثاني 5 > ج ملح اليفاتي 

(125 2ء هرة8 2 > ب أليفاتي 3-ج©ح 

4 >-ب 8 25ج 6>تب 8 

(26) ب حمض ثلاثي الكربوكسيل 

(27) 1 > ج عدد نوع المجموعات الفعالة 2 > ب المصدر 

3 - ب اللاكتيك (28) 1 1 (29) أ نينأ 

(30) أ الماء العادي (31) ء أروماتي يحتوي علي مجموعتين وظيفيتين 

(32) ء لأول حمض اليفاتى يحتوى على مجموعة ميثيل 

(33) 1 > ج حمض امينى يوجد فى البروتينات الطبيعية 2 -ب 2 

3ج 19 4 > ب بروتينات 

(34) ج 3,2- ثنائى ميثيل بنتانويك (35) ج هكسانويك 

(36) ج تعادل (37) ج 4-برومو-2-كلوروحمض بنزويك 

(38) ب 4 (39) ب أبسط ألكانول 

(40) ج 3,2- ثنائى ميثيل بنتانويك (41) ب حمض كربوكسيلي ْ 

(42) ء الميثانول (43) ج بومينا ' 

(44) ب لا يتفاعل مع الصوديوم (45) ب 2 مول / روناي : 

(46) ء اختزال ثم نزع (47) أ حمض الاوكساليك ْ 

(48) 1 أقوي - أقل - أقل (49) 4 الكلة - أكسدة - تعادل - تقطير جاف ْ 
: 
1 
: 


الإجابات النموذجية 


(51) 6 ماء البروم - كربونات الصوديوم - الايثانول + حمض الكبريتيك -- كلوريد حديد 111 


» الأرس العاشر 


6ه الاسثرات 

(1) ج الاسترات المكونة لها (1)2 5 ب الاسترات 
2 2 ب الكربون والهيدروجين والاكسجين 3 > أحادية ومزدوجة 
(3) 1 > 1 الحالة الفيزيائية 2 > جميع ما سبق 
3 > ب مشتقات الهيدروكربونات 4 -ء عديم الرائحة 
(4) 1 5 ج بروبيونيك 2 ام 3ج © 
4 > ج عدد العناصر 5 © 6>| قرم 
2602-7 8 ج ميثانول 
(5) 1 > ب الاميدات 2 ء للاسترات 3 ج تساوي 

(6) أ أسيتاميد 1 أليفاتي 
(7) ء ميثانوات الايزوبيوتيل (8) أ اليفاتي 

(9 1 > ج استره 2 > ء اليفاتي ثلاثي الهيدروكسيل 
3 > ج ثلاثي أحماض دهنية 4 > ج 3 جزيئات ماء 

(10) ج بارا ثنائي كربوكسي بنزين 

 1111(‏ ج الباكليت 2 > ج مادة تصنيع صمامات القلب الصناعية 
3 ب المركب معدني 4 > بلمرة بالتكاثف 

(12) ج طويل جدأ (13) 1 نوع واحد 

(14)ء استرات عضوية (15) ج مجموعتين وظيفيتين مختلفتين 
(16) ب الكتلة المولية (1)17 2ج 5 
2 أ أميد اليفاتي 3 > ب غير قطبية 
4 | حمض مع حمض 5 > ج حمضان كربوكسيليان 

(18) أ أميد أروماتي (19) ب مجموعة كربوكسيل 
(20) ب هيدروكسيد فلز غير انتقالي (21) ب لهما نفس العدد 
(22) ج الاحماض الكربوكسيلية (23) 11 (24) ب 2 
(25) ج حمض السلسليك (26) ب التكاثف 
(27) 1 > ج مشتقات هيدروكربونية 2 > ب الماء 3 ج استرات 
(28) ج كتلة الاكسجين (29) ب أقل (1)30 أكبر 
(31) ب أقل بذرتين (32) ج 6001 8 

24 وت 1 ا ع ع تاق وق مامحاي هو ان عوج وك اواج اك كاعر ا تو ان و ا 


الشامل في الكيمياءع 


(33) ج أميدات 
(36) ج يساوي 
(39) ج كحول 

(41) أ اسيتاميد 
(43) ء يموااىت 
(45) ء جميع ماسبق 
(21)47 


الإجابات النموذجية 


(34) ج يساوي (35) 1 اكبر بعنصر واحد 
(1437 أكبر (38) ب 152 جم 
(40) ج تحلل فاعدي ثم نزع ماء ثم بلمرة بالإضافة 
(42) ب هلجنة ثم تحلل مائي قلوي ثم أستره 
(44) امم 600 
(46) 1 الكلة - أكسدة - أستره - تحلل نشادري 
(48) ج كحول عديد الهيدروكسيل 


وووجوووووووومه 
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00 
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الشامل في الكيمياء 


